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1 ولي العهداد الامين 0 


تدفعاكثرمن!بالمائةلاقلمنشهرللعملاء | 


حوالالريضةأ 


:اوناع اللاعبين ولموظؤن ودُون الأندية واحنشات . 





ادر مصسر نسيسة: إسنسؤك تستسالسطه 
اتفاتيتها حول نوائسد ودائسع السدينسار 


كتب خالد الحسيتان 









































































قال وزير الشؤون الاجتماعية واتعمل 
الشيخ ناصر محمد الاحمد الجاير امس 
ان المبادرات الطبية لحضرة صاحب 
السمو اميد البلاد وسمو ولي العهد 
الامين ورئيس مجلس الوزراء حفظهما 
الله سيكون لها اطيب الاثر 0 المسيرة 
الرياضية في الكويت. 
واضاف ل «دكونا» أن سمو أمير اليلاذ 
ابدى خلال استقبال سموه لرئيس 
واعضاء مجلس ادارة تادي القادسية 
الرياضي ولاعبي فريق كرة .الطائرة 
ورئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد 
1 الكويتي للتتس ولاعبي منتخب الكويت 
الوطني للتتس حرصه على متابعة 
. الحركة الرياضية ودعمها والعمل على 
النهوض بها و 1 الريا 
كع ارجا ع ل 2 
الرياضية 1 ١‏ 
لداطيت شي تعكس الوجه. المترق 





الجاير و 


اعلنت مارغريت ت ورين الخاطقة الرسمية بلسان 
وزارة الخارجية الاميركية «انّ الولايات المتحدة 


تشيد وترحب. 0 ل التكنولوجي الذي 
يحققه البرتافج 'القضائي الاسرائيلي». وكانت 
توتوياز تعاق عل اطلاق اتوايل مره الجاسوسي 


الثاني, ' يوم .امس الأول. 


-1 اوقالت مجلة «النيودؤويك» ‏ الاميركية دام اسرائيل 00 

تقوم بتطوين صاروخ ارض- 

الاف كيلومتن: 

امائة قنيلة ذرية وعاشرات الرؤوس النووية. وعغند 

انهاية هذا العقد ,سوف تكون 'اسرائيل قد امتلكت 
| منظلومة أصارة بة.مضادة للصواريح 32053 


- ارض نبلغ مداه ستة 
ريجات -8. وتملك اسرائيل 





أما الجنرال زافائيل: ايتان, زئيس ا الجيش 
الاسرائيلي-السابق فقد قال «أنّ اسراثيل تستطييع 
تدمير أي هدف تويده» واينما كان ف أية دولة 
عربية»... . 

وقالوا في اميركا وأسرائيل الكتير عن قدرات اسرائيل 
العسكرية والحربية والتكنولوجية. لكنهم, 3 
اميركا واسرائيل, وي الغرب كله, تقوم قيامتهم اذا 
عربي .اراد أن يضنع دبوساء فكيف به اذا قال انه 


. واار الشيخ ناصر الذي حضر اللقاء 


مع سعو امير اليلاد وسمو ولي العهد 
الامين ورئيس مجلس الوزراء أن سمو 


الام الوالد طلب موافاته بدراسات 


حول الامور التالية: 


- دراسة حول اللاعبين الطلية 
والموظفين. 

- دراسة عن ديون الاندية الرياضية. 
- دراسة حول المنشآت الرياضية. 


واخنتم الشيخ ناصر تصريحه بالتاكيد ' 


على القول ان هذه الميادرات الطيية من 


سمو الامج الوالدء حفظه الله وسمو ولي 


العهد 'الامين ورئيس مجلس الوزراء 
رعاه إلته سوف 'يكون لها اطيب الاثر 
على مسيرتنا الرياضية ياتن الله. 

وقد حضر اللقاءين ايضا رئيس اللجنة 
الاولبية الكويتية الشيخ نهد الاحمد 




























تالت مصدر مصرفية موتوق يها «للرأي العام» ان بعض البنوك 
التجارية خالقت الاتفاقية الموقعة بين البنوك التجارية حول اسعار 
الفوائد على ودائع الديتار للعملاء وقد أعطت اليتوك المخالفة اسعار 
فائدة مرتقعة للعملاء حسب ما يتداول بين البتوك اذ اعطيت هذه 
ألينوك للعملاء اسعار 8 بالماثة فما فوق وذلك حسب مبلغ الوديعة 
والمدةد 
وقالت المصادر أن احد البنوك المخالفة يعطى هذه الاسعار لبعض 
العملاء مثل المؤسسات والشركات الضخمة فقط واضاف بان شركات 
. الاستثمار تعطي أسعار فائدة عالية وتجذب العملاء اليها مما يقلل 
عملاءتا من اصحاب ودائع الديتار وتتهب الودائع للقيني 
وقال احد الينوك ان هناك بنوكا لا زالت تسير على ميدأ المخالفة حتى 
تاخذ تصبيها من السوق خاصة اننا نشاهد يوميا اموالا كثيرة تتسرب 
للغير وتفوت علينا القرص الاستثمارية لذا لابد أن تجاريهم وتتمشى مع 
متطليات السوق وتخالف الاتفاقية ونحن نعطئ الاسعار العالية فقط 
لاصحاب الاموال الضخمة التي تفوق ٠‏ 6؟ الَف دينار كويتي كزيائن 
دائمين ومؤسسات ضخمة وزيائن معروفين وتتعامل يوميا مع الودائع 
بالدينار اما العملاء العاديون فاننا ملتزمون معهم باسعارتايتة وحسب 
«البقير ص 17م 





أمين تهاففغ اسرزئيل بنجاح إاطلاق قمرالتجشتس 





باجتماعات المندويين 
الدائمين في توئنس 


ا ص - 7 9 





القاهرة:العيد الحالي 
القاهرة - أشي - اكدت الحسابات 
الفلكية التى قام بها المعهد القومي 
للبحوث الذ ية أن غرة شهرشوال لعام 
5٠‏ ١ه‏ سيوافق يوم الخميس <؟! 
ابريل الحالي وان شهر رمضان لهذا 
العام سيكون 5 يوما ويكون اول ايام 
عيد القطر المبارك هو يوم الخميس. 





بويد عوجداء لسحب تحن يراته لاسرال !! 


سثاميرطاب ز: جاره والسطين لبعيت التشيق 2 الاعتداءات 





تجاهل الرئيس الاميركي جورج يوش 
المخزون النووي والكيمياوي لدى 
اسرائيل واعتدا انها المتكررة على 
الدول العريية ودعا بوش الرئيس 
العراقي صدام لسحب تحذيراته 
لاسرائيل والتي اعلن فيها ان ان العراق 

سيرد بحرق نصف اسرائيل اذا شنت 


اعشداء على العسراق؛ وزعم الرئيس 


أن تصريحات الرئيس العراقي 

تي لد إلى تصعيد التوثر في اشر 
الاوسطد 

«طالع ص ارفق 


في غضون ذلك ذكر راديو العدو ان رئيس 
حكومة العدو الانتقالية اسحق شامير 
طلب زيارة واشنطن للتنسيق مع الادارة 
الاميركية حول سبل تنفيذ اعتداءات 
على الدول العردية والحصول على دعم 
لهذه الاعتداءات. 

7 الوقّت نفسه ايدت الولايات المتحدة 
أطلاق اسرائيل لقمر تجسس وقالت 
انها تشيد وترحب بما اسمته «التقدم 
العلمي التكنولوجي الذي قد يحققه 

«دالبقية ص ؟1» 





© ولي العهد الامين يتسلم درعا تذكاريا من العميد فهد القهد رئيس النادي البحري الرياضي 


استقيل سمو ولي العهد الامين ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السائم 
الصباح في ديوانه بقصر بيان الساعة التانية عشرة ة والريع ١‏ يعد ظهر امس رئيس 


وأعضاء مجلس آدارة النادي البحري الرياضي 
العليا المنظمة لسباق القوارب السريعة الثالث الذي اقيم 


الكويتي ورئيس واعضاء اللجنة 
البلاد مؤخرا وكذلك 


المشاركين في السباق حيث قدموا لسموه درعا تذكاريا بهذه المناسبة. 


تدرس في كلية وتسجل ف اخرى 
تلالسسصسصة تحسصسصسز ور شتسسم 
السحصسحب و الاتسافمسة بالهسافصسسة 


علمت «الرأي العام» ان ادارة 
التسجيل بالجامعة اكتشفت مؤخرا 
حالة تزوير قامت بها طالبة مسجلة 
بكلية الاداب بينما سجلت على اغلب 
مواد كلية التربية... وقد اكتشفت ادارة 
التسجيل حالة التزوير بعد ان اوشكت 
الطالبة على التمنرج حيث لاحظت 
الادارة أن الطالبة مسجلة في كلية 
الاداب يينما موادها الاساسية من كلية 
التربية مما يعني ان في الامر شيئا 
مربيا. 


ويعد التحقيق والتحريٍ اكتشفت 
الادارة أن الطالبة قامت يتزوير 
السحب والاضافة الخاص بالادارة 
وتصرفت به بمعرفتها فصارت تضيف 
وتسحب المواد التي ترغب بها وبشكل 
الد 

لست ا العام» ان الطالبة 
استطاعت ان تضيف لها كورسات 
خاصة «بالتربية العملية» يدرسها 
طلاب وطالبات كلية التربية. 

«البقية ص 17 1» 


الاستتياه بعسكريين من 2-7 
توتطواك اعمال اللشيكة 


كتب ناصرالتميمي 

علمت «الرأي العام» ان تطورات 
جديدة طرأت على قضية شبكة تزوير 
استمارات القيسادة... وعلى ضوء 
تحريات رجال المياحث المكثفة تم القاء 
القبض على عدد من العسكريين 
العاملين في وزارة الداخلية من مختلف 
الرتب في احدى أدارات. المرور وذلك 


للاشتياه بهم حيث وصل عدد المشتيه 

يهم الى ١‏ من ١8م‏ شخصا وقد 
عت نسية النساء في المجموعة 
المصروف لها استمارات قيادة من غير 
وجه حق... وقد تم كذلك الاشتياه يعدد 
من المصورين الذين لديهم خيرة في 
مجال التزييف والتصوير... وما زالت 
التحريات جارية لمعرفة اعضاء الشبكة 
تمهيدا لتقديمهم الى العدالة. 


2002 كنس 


جعجع يدع وحيش الهراوي لدخولالشرويّة 
عون مثل در واعتراق بالطاكث ت ليس جد يد ٠‏ 
بيهوت - رويتر - حت زعيم مينيشيات وقال جعجع الذي تخوض ميليشياتة جيضى الرئيس الهراوي بقيادة العماد 


القوات اللبتاتية المسيحية امس جيش قتالا مريراً مع قوات موالية للعماد 
الرئيس الياس الهراوي على الاتتشاد في ميشيل ا (طالع ص326) 


يطور ضاروخا: يحمي بيه يلادة ويرذ عنها 
المعتدين 

فاذا اميل اطذقت قمرا صناغيا للتجسس, 
ويضاروخ ضخم بالتاكيد, لذلك موضع اعتزاز 
: واشتطن... لكن حين: عربي يحاول أي صناعة. 
...0 عسكرية فذلك عمل غبر مسؤول ويثير الاشمئزاز في 
3 واشتطناياها... كذّلك فانا) الى اقامة التوازن. 
...) السبتراتيجني في مؤاجهة اسرائيل يبقى الصد 






هار مقا ل 





ل 


رئيس واعضاءئجلسٌ الادارة اننا عا لعَاملينق 















م ييروت الشرقية وانهاء شهرين الحمة 5 أ 5 6 
0 0 من قبل الرفاق الغورياتضوفيين. في التتال بين ا المسيحيين. بيات ف اللحيب ةا ة إلى 0 الوق لذي بدت فيه ونيد ريه 
تحاناً هكذا يتّضح أنّ العرب ممنوعون من الحصول: على | | | ديا و يي وَلصماعةَ وصَيار ْةَوقنْسَة صن رار / 
0 أيّة تكتولوجياء ولا التطلع نحو أي نوع من اتواع ١‏ ذال 5 واكد جعجع في مقابلة مع صحيقة 
لحلقة الا ولى من 2 
التقدم. ولذلك اريد كنا ان تيقى تائهين في سجوف ٠‏ الديار أن كل حبرب العماد عون تميزت 2 
,أ الظلام. وتمضي حياتنا ف المجادلات السقيمة, بالفصل والموت والدمار. وهذا يذكرني 2 9 


1 


ل 


يهتثر ولو ان هتئر كان سيستاء 
تاركين اوطاتناً للغبر, وثرواتنا لهم ولح مكارثة كهذه. وتاب قائد القوات نقد 


: فنحن لنا الاستهلاك :والثرثرة. يدك 


الهجرة اليهودية الى فلسطين 






























0 ادل أ أمرد ص متطلق الجد لمجم شين |]) كينتفتصفقةلقين | فس أ : لسالوزراء وزير كاج 
بالاظافر والاستان... ويا غيرة الديموقراطية. بينوالتنستطنوموس كو اعائة بداثها. واضاف انها جريمة 3 3 
فالعرب الذين هزمتهم اسرائيل في خمس حروب ماهقلعولدواقف ع تغتفر. أنها كارثة ولا ستطيع السكوت 
كبرى, وعشرات الحروب الفرعية, وله تزال تحتل أ ( اكثر من ذلك. 
اراضيهم وتذلهم وتشرّد شعب قلسطين وتافعه كله كله حت ردىفمن. ع وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذى 
:0 قي «هولوكوست», لم يشهد مثيلا له أي شعب آخر ‏ | | داع اع اسل فيه الجيش والقوات اللبنانية 
. قَ العاكم” - هؤلاء العرب» اذا اعلن.واحد منهم اته 0 ل 28 «البقية ص 77م 
يملك ضاروخا للرد “على. أي اعتداء: أسرائي 1 ١‏ : سم 
أصبحوا هم الخطر الداهم على اليشرية والعالم حرم تأ أباب بين اللاستكود 21 


:والسلامء بينما لا تزال اراضيهم. محتلة, ولم 

يتمكنوا من تحرير أي جزء من هذا الاحتلال..... 

:ويالكاد أيقتصر قتالهم على حجارة يرشقها الاطفال 

0 ق فلسطين» ويعض القذائف قن جنوي 
1 

وأ شيء قد يكون مقبولا في واشنطن الا انّ تتجزأ 


نيريز يشكل الحكومة اليتوم أوالاحد 
وده باقامة امريد من استو طش شايت 


تنتظر الطيقة السياسية: الاسراتيئية 
قرار تائبين من ل اللي راليين مارع 9؟ فلسا 





وتتحدث, 1 حديث, 2 ستقاوم عدوان الخمسة لحركة تجديد 1 الدولار الاميركي 
1 ائيلم أو أتكه . تعنينا ١‏ كانت سبر تيح اسحق موداعي وايراهام. شاريز اللذين ف الدولار فى 
000 0 قد يشاك في الات لتوعمه طن | اين السلية اليم الخامس شل 


حزب العمل شيمون بين وقال 
المعتقلون السياسيون أن المشاورات 
بين النائبين اللبيراليين ومساعدي بيريز 
استمرت حتى ساعة متآخرة من الليل. 
ومن المقترض أن يعلن موداعي وشارير 


التوالي وبسعره البالغ 5ر598 


اما ع الاسترليتي ققد سجل 
ارتقاعا وبيع ب ٠ ٠‏ هرامغ فلسا مقارنة 
بء درامغ فلسا امس الاول. 


قرارهما التهاني خلال ساعات. كما استقر سعر صرف المارك الالمان 
. «طالع ص ؟ ؟» | واحتفظسعره البالغ -/اا/11 قلس 
وال صحيفة هارتز أته باتضمام اما الذهب عشر تولات فقد سجل 
اثبين التيبراليين سيفمن ببريز انخفاضا وبيع ب/ا١‏ ع دينارا مقارنة 


يي بيك 7+ ثاقبا (من ال - 11 قائيا 
في اليرلاق). وقالت الصحيفة أن ببريز 
03 «البقية 2 ص لظ 


ب ”ع ديتارا امس الاولٍ وبيعت 
الاوتصة ي ١15‏ دينارا وكيلو الفضة 
1 ديناراء 





0-2 





5 3 0 --دالولى العام» - ه/غ/ 155١‏ العدد 4 









يا رب تشتي عرسان 


يا رب تشتي عرسان تا تلحقني «طرطوشة» تفرح امي 
والجيبان واخبي الاسمر برمونشي. هذه اغنية طريفة 
«شدته بها شحرورة الوادي في عهد مضى وطوي وانتهى 
الزواج هذا الهاجس الذي يداعب مخيلة كل فتأة مراهقة 
.| تطمح في الاستقرار والهدوء والاتجاب وتكوين قرع خاص 
:1 بها وان تصبح سيدة القصر. 
.| أيام المراهقة «مراهقتنا نحن المخضرمات» حيث كنا قعلا 
نفكر بالاستقرار والزواج والالتقاء يفارس الاحلام دبحصانه 
الابجر» ويطير ينا بفستاننا الابيض الطويل لون الصفاء 
والبهاء والسرور. لذلك كنا نكثر من سماع الاغاني التي 
تهدق للزواج وتحن نركب «الباص» اثناء ذهاينا للمشاركة 
ف رحلة مرشدات او مهرجان وغير ذلك نغني بمرح بدي 
عريس شرط شرط... شرط من الكويت طلبي شرط شرط وسط 
قهقهاتنا البريئة ايام «التلمذة» ولقد استغريت اثر محاورة 
ابتتي. البكر «ديمأ» الغالية. . ويصفتي مربية بة سابقة واما 
دّت معهن واستدرجتهن الى موضوع الزواج وما هي 
تطلنا نين وخططهن تجاه ذلك ولقد استغريت من ردبهن 
حول هذا الموضوع واحجامهن عن الزواج وقد عللن ذلك بعدة 
آراء واطروحات أقضت مضجعي وفكري. 
البنات المراهقات الجديدات بنات اليوم لا يفكرن بالزواج 
فهن في راحة بين اسرهن وهذا صحيح في الماضي القريب 0 
نحن بالزواج بسيب حكارة الاهل وصعويتهم تجاه 
متطلياتنا كنا تنسمع دائما كلمة ««رعيب» ولا نعرقف ما 
معناها وما العيب في ذلك. 
كان كل قثيء عيب محادثة الولد ااعييب )20 الليس والالوان 
الزاهية (اعيب 11 أبداع الرأي والرقض «جريمة » واشياء 
عديدة كان الهدف منها تربية خاطئة وقساوة لا تعرف 
اسبابها لذلك فكرنا نحن بالزواج لنيتعد عن الحكارة 
والقساوة والعتف والشح وغبر ذلك 
يتات اليوم لا تلومهن سعيدات بين اسرهن يسافرن - 
يصرفن - يذهين الى صديقاتهن ويتحدتن بالهاتف ولدبيهن 
الجرأة مع والديهن يبدين رأبهن وقلقهن ويطرحن ما 
يضايقهن امام اسرهن لديهن وعي ويفكرن من اجل مستقبل 
افضل وانا معهن 
امنيتي الاخيرة التريث في الاختيار فالزواج حياة. ابدية 
«وواقع ازلي» «وابناع» وقروع. 
فالتفكير والمراجعة والتريث وتغلب العقل على العاطفة امر 
ضروري يجب ان يدرج في بند الزواج. 
ويا رب تشتي عرسان «تا تلحقهن» طرطوشة. 


ُ غنيمة الفهد 











/ الما ددم | العدد 


0 


: مزررعتكت 
و واخبن 


| تكثيف المراقبة في رمضان المبارك ْ 
لمتميسل | لمشسنسا: : استصدادنا السر تابي على المحسلات والمطاعم 
تنام ومندنسا الصلاخيسات للصر ا تبسات وصراكمز الأفسذيية 








الغذاتية. 


أما فيما يخص الرقاية على المطاعم 
قاوضح المهنا بآن هناك قرارا بعدم فتح 
المطاعم للبيع خلال نترة مأ قبل 
الافطار لذا يتم تكتيف التقتيش على 
المطاعم أثناء فترة الاعداد للافطار 


وأكد المهنا قف حديت مدي خا ص ل «الرأي 
العام استعداد ادارة المسالخ التا 
فقال: فيما يتعلق بإدارة المسالخ نفيدكم 
علما بأنها جندت أجهزتها الفنية 
والادارية لمواجهة الضغط المتوقع في 
العمل خلال شهر رمضان المبارك حي 
يتضاعف الانتاج اليومي للمسالخ: كما 
أن مواعيد الذبح قد تغبرت حتى تتواعم 
مع مواعيد الشهر الفضيل كي يمكن 
الانتهاء من العمل قيل أن يحين موعد 
الانطار. ويكون هناك فسحة من الوقت 
تخصص لعمليات تنظيفه الصالات ف 
جميع المسالخ بين فترة وأخرى من 
فترات الدبح. 

وحول الجديد في أدارة الشؤون الصحية 


كتب هادي حسين 


قال مدير أدارة الشؤون الصحية ببلدية ١‏ 

اعتادت ادارة الاغدية كل عام وخلال ا م لحم 

الرقابة سوا ا بيع اديع وتداول المواد الفذاتية 0 
و المستوردة من الخارج وذلك لكثرة الاستهلاك 

مشها الى وضع برامج رقابي تنديد عل كلت الا بع 1ك 





© سعيد المهنا 
من آنشطة واين وصل موضوع تطوير 
الجهاز الرقابي قال المدير المهنا: يجري 








العمل حاليا لاعطاء عاقيا لجميع 
مراقيات الأغذية التابعة للادارة حيث 
قامت المراقيات بدورها. يمنح صلاحيات 
الى مراكز الاغذية وذلك لتسهيل العمل 
للمراجعين. حتى لاا يكون هناك 
ازدواجية في العمل. 1 

أما بالنسية لتطوير الجهاز الرقابيء 
فهناك تنسيق بين بلدية الكويت ممظة 
بادارة الاغنية وتراخيص المحلات ميين 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وذلك 
ياقامة دورات قت تخصصية المفسشر 
الأسواق المركزية للخضار. والفاكهة, 
وكذلك مفتتي الاغذية المستوردة, كما 
أن هناك وضع برتامج رقابي عن وضع 
المحلات التي يتم التفتيش عليها 

لا يكون هتأك تفتيش عالى محلات 
معيتة دون غيرها. كما سيتم ادخال 
المعلومات الخاصة بالتفتيش 
بالكمبيوتر. 1 

وردا على سؤال عن القواعد المتبعة في 
استقلال الأرصفة من قيل المحلات 
والمطاعم بشكل مخالف قال: يتم 
الترخيص للمطاعم والمقاهي 
بساستعمال الارصفة الواقعة أمام 
المحلات وذلك يوضع طاولات وكراسي في 
حنود المساحة المسموح بها وكذلك 
قسواية الدجاج. أما الاستعمالات 
الاخرى فغير مسموح بها ويتعرض 
مستغلو الأرضية في غير الحالات 
المسموح بها لمخالفات اليلدية. 





مختار منطقة الرقة ل «الرأي العام»: 


المختارالناجح من يحفق 


التواصل بين الواطنين ولمسؤولين 


نعددراسة شاملة حول ما تحتاجه المنطقة من خدمات 












النواقص وتوقيرها. 


حلقة وصل 


|المطلوبي عن أ نيع المشس فرع 9 


0٠١‏ مناجس 


ماه 9 عست ساد ااي 
9١‏ 5 ٠.ء‏ اير 
كوائل | ر.ك و. لتو 


كتب: عبدالته مجرن 


قال مختار الرقة ناصر الحويئة ل «الرأي العام» ان المختار يعد 
حلقة وصل بين المواطن والمسؤول: ونقل آراء وشكاوى ومطالب 
المواطنين للمسؤودين لدراستها وتحقيقهاء وأكد 
مهما وكييراً, وان التجاح هو حليف المختار الذي يملك قدرة قوية 
على الاتصال والارتباط بابناء منطقته.. وقال: لقد قمنا بزيارة 
المسؤولين عن الخدمات بالمتطقة وكذلك المدارس والجمعية لدراسة. 


أن للمختار دوراً 


والمسؤولين 9 مختلق مف اا الدولة. 
فهو يحب جميع مشاكل 
المختار يعد حلقة وصل بين المواطنين وأمنيات للح يه 












































ثم رفعها الى. المسؤولين؛ وكذلك معرفة 
ما تحتاجه المنطقة من خدمات لسد ٠‏ 
النقص فى الخدمات غير المكتملة» وانني 
أرى أن دور المختار ليس اداريا 3 ودش 
أنه موظف خلقف مكتب: 

من ذلك إذ أنه ينزل ا 

ويتحسس مشاعرهم ويكون - 
معهم مياثرا ا ونا 
الديواتيات الموجودة بالمنطقة 

خلال زيارة المواطن للمختارية 
للتباحث وطرح كل ما يدور في ذهنه.ت 
فالمختار الناجح هو الذي يتمكن من 
الاتصال بالآخرين والارتباطيهم برياط 
أخوى قوي فيكوّن علاقات أخوية بينه 
بين أبناء مختاريته: لهذا فأنا أرقض 

ن تكون المختارية ‏ فقط وظيفة رشمية 


جامدة. 5 
إن منطقة الرقة تتقصها بعض 
الخدمات ويخاصة الخدمات الطبية 
مثل نقص أعداد الأطباء ويخاصة في 
العيادات التخصصية - الخارجية - 
مكل الاسنان والسكري والعيون 
وأمراض التساء. وهذه النواقص ذكرها 
لي كثير من أخواني المواطنين في منطقة 
الرقة وأبلغنا نحن المسؤولين يها. 

وكذلك ينقصنا صالة للأفراح لخدمة 
الاهالى فى المناسبات السعيدة ولقد 
كانت لتا زيارات لمجلس ادارة جمعية 


الرقة التعاوتية لطرح هذه الفكرة من 
أجل تتفيدها ووعد الاخوان بي محل 

دارة بدراسة هذا المشروع وتتفيده في 
أقرب قرصة ممكنة. 


الطريق 
وقد قمنا فى المختارية بالاتصال 
بالمسؤولين المختصين لفتح الطريق 


القاصل يين طريق الفحاحيل السريع 
ومنطقة الرقة._ ويخاصة 1 الذي 


0 أن الاستعدادات جارية - هذا 
الطريق قربيا. 
وهتاك مشاريع أخرى ستتبلور في 
المستقل القريب بعد مناقشتها مع 
المسؤولين عنها في المتطقة ومع أبن 
المنطقة أيضا فتحن دائما في تقاش 
مستمر مع الاهالي والمسؤولين لتحقيق 
ما تتمناه من انحازات لها. 

دراسة 
كما أكد أن عمل المختار هو حلقة وصل 
بين الاهالي والمسؤولين ونحن نرفض أن 
يكون عمل المختارين من خلف المكاتب. 
لهذا تقوم يزيارات شبه مستمرة لجميع 
المسؤولين عن الخدمات المتوفرة_ فقد 
تمنا يزيارة مدارس متطقة الوقة 
جميعها وتاقشتا كل الآمور التي تدخل 
ضمن اختصاصاتهم وطالينا 


وطاليثاً الاخوان في الجمعية يتقديم 
خدمات اضافية اللاماليء وبراسة 
المشاكل التي يعاتي منها الأمالي 
المتعلقة بالجمعية وما تعاني' مته 
الجمعية مع الجهات المسؤولة 
زيارة 
واختتم تاصر الحويئة مختار الرقة 
حديته قائلا: : أن عمل المختار ذو أهمية 
كبرى فهو يعتير التاطق الرسمي ياسم 
أهالي منطتته لهذا فإت 
أبناء متطتة الرقة لؤيارة المختارية 
وتوصيل الآراء والاقتراحات والشكاوئ 
لنقوم بطرحها على اكسؤولين في الدولةه 
وكذلك تقوية سيل الاتصال بين 
المختارية والمواطن لان أهم أهداف 
المختارية هى تقوية رياط الأخوة بين 
المواطن والمختارية من ية من أجل المصلحة 
العامة ومصلحة متطقتتا 


ني أدعو إخواني . 








مصدر مسؤول ببالتعليم التطبيقي 





الهينسة تسصى لتصديسد مسدى التسطابسق , 
ع و ل ا 


كنب رأفت توما 


قال مصدر مسؤول بالهيثة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب ان الهيئة 
تقوم بمحاولات أعديدة لتحديد مدي 
التطايق بين سوق العمل وبين ما يتعلمه 
الطالب او الطالية في كليات ومراكز 
الهيتة عن طريق عقد اللقاءات 
والمقايلات مع المسؤولين قَ المهن او 
الوظائف التي هي موضيع المنهسج 
الدراسي لكثيات أو مراكز الهينة 
المختلفة واجراء الدراسات 
الاستبيانات الخاصة باستطلا 9 
سوق العمل قيما يقدم ما ومدى 
ارتباط ذلك بمستوى الخريج 
(الموظف) اضافة الى البحث واللراج 
والتدقيق فى المتاهصج' الحالية يغية 
التطوير والتنقيح واستقطاب بعض 
فعاليات سوق العمل كاعضاء في 
مجالس آدارة الهيئة او مجالس 
الكليات والمراكز واشار المصدر فى 
تصريح ل «الرتي العام» أن الهيئة 
العامة للتعليم التطبيكي والتدريب 
الآن فنا جدينا ف تطوير 
المتاهج التطبيقية «الديكام» لأنه 


برتبط ازتباطا مباشرا يسوق 

وأوضح أن فكرة الديكام تتقسم الى 
جزءين هما لجنة متخصصة من سوق 
العمل يمتلون الوظيفة او المهنة التي 
يمكن أن يشغلها خريج التخصص 
المحدد الذي ينوي اإجراء عملية 





© مختار الرقة بامر السويية " 


م 90/14؟ ؛ 





خلفية 


ال «ديكبام» ولحتئة من مدرسي 


ومدرسات هذا التخصص من القسم 


الممتي بحيث تقوم اللجنة الاولى 
يتحديد ما هو قائم بالفعل في سوق 
العمل ف المهنة موضع البحث بينما 


اللجنة الثانية بتاحديد ما يتعلم 
هن مهارات لازمة لتلك المهنة وكيف يتم 
تدريب طرق اكتسايها مشهبا الى أنه من 
المفضل ان يكون تمثيل اللجنة مشتركا 
بين من لهم خيرة طويئة في التدريس 
ويين المستجدين من اعضاء الهيتة 


ممؤاقفه تتسع 


نائتب مرير شؤون القصر ل «الرأي العام» 
22 
ل . 35 ؛ سيسارة وعم مد 


0 





كتب زء هم اننبا 


قال تاتب مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون القصر عبدالمحسن عبدالله 
المجحم ان الهيئة بعد اتتقالها الى 
.مبناها الجديد الكائن في منطقة الترق 
وما لوحظ من تطبيقه لنظام جديد يوفر 
وقت وجهد المراجع ويحمد الله فقد 
قوبل هذا التظام بارتياح كبير من قبل 
المراجعين واضاف أن هناك مساحة تمع 
تزفيتها نتسع لعدد ٠ ٠‏ © سيارة تقريبا 
خصصت لاستيعاب سيارات موظفي 
الهيئة ومراجعيها وقد تم تعييد 
الساحة الترابية الكائتة خلف مينى 
الهيئة ضمن المشارييع المقترج ت تنقينها 
من قبل وزارة الاشغال.. كمأ تم رصد 
المبالغ اللازمة لانشاء مظلات .لواقف 
الهيئة تستوعب عدد 
٠٠‏ سيارة وبانتظار موافقة لجنة 
شؤون البتلدية هذا. ويأتي تصريح 

تعقبييا على ما نشر حول 
ا بتخصيص مواقق لسيارات 
موظفي ومراجعي الهيئة واضاف ان 
الهيئة تود ان تؤكد بأنها اذ ترحب 
بالانتقادات البناءة تحرص على عملها 
الدؤوب وقيامها بكل ما من شانه ان 
يؤدي الى خدمة وراحة مراجعي 


وموظفي الهيئة. 





دورات متميزة .. 
لموظفات بيتك 


الموارد البشرية قام بعقد دورة تعتبر 
الاولى من نوعها في الكويت والمنطقة, 

حول موضوع «الام العاملة», 
وقاا السيدة البدر بان الدورة تهدف 
الى رقع مستوى الام العامئة في أدارة 
التؤون المختلفة في منزلها ومنحها 
وسائل تخفف من ضغوط العمل. وقد 
شارك بالدورة التي عقدت في ل 
يسن لالم - وارا/ ١16١‏ 
(18) موظفة. واضاقت أن حنه 
الدورة الثانية حول نفس ال موضوع تعقد 
منذ بداية العام لموظفات من القطاع 
التجاري والمصرفي. واشتملت الديرة 
على محاضرات ومختيرات تدريبية 
سلوكية ومتاقشة بعض الامور التي 
طرحتها . وحاضر في الدورة الدكتور 
عدتان الشطي من قسم علم النفس 
يكلية الاداب ومتخصص في سيكولوجية 
الطفولة والعلاقات الاسرية. 





للد لظتل سس ةظتكم 


7 ا اك 
وتوقمها امي ويه الايد م م ل 


- 


ااشلناسسسو و جوتاسد دسحو 301070 
الوحدة التنقلة لعحصيل ٠‏ 
ا 


ع 



























3 : «الرلي العام» - 194/25/06 العدد 4 | 
الكويت ستشارك ئ اجتماعات المندوبين بالجامعة العربية, 


السعسراق اعسذ مسذكسرة شساملة عسن الستستاسد يسدات . 
البريطانية والاسرائيلية الموجهة ضد امنسه واستقراره 








الضبطوالريطمطلوب 
:”ا وزارة التجارة!. 












































شت 33 0 ذيراتجارة والصناعة اشار فيه الى إن الوم 5 قالت مصادر وثيقة الاطلاع ان الكويت التهديدات الاميركية والاسرائيلية م 0 
و يقح على المستهلكين في رفع اسعار المواد الغذائيا : ستشارك قى اجتماع المندوبين الدائمين المستمرة ضد العراق والامة العربية 3 3 

: أوات: وان 0 8 هذ 03 سسو الامير يسهنسيىء ن 3 ب الدايمين 3 قِ‎ 1 ٠ 

0 والخفراوات: وانهم يستهلكون ف هذا الشهر بصورة ١‏ الست ف لدى الجامعة العربية الذي دعت الى المرحلة الحالية. حْ 8 
0 لرئيسين يي عقده العراق ليحث التهديدات الموجهة وعلمت «الرأىي العام» ان اتصالات ب 

:. الموجهة أي العام 
0 والهنغاري اليه. واكدت المصادر المطلعة ان الكويت عريية تحري في الوقت الحاضر بين ل : 1 
0 | ترفض اي تهديد يوجه لاية دولة عربية الدول العربية لبحث كل التطورات ١‏ : 
0 بع ضاحب السمو امع اليلاد براي وانها تؤمن ايمانا كيبا بالتعاون السياسيةفي اطار التطورات الراهئة أت ُ 
00 ووضع حد تهتئة الى كل مجلس الركاسج | المشترك وبحل الخلاقات يالطرق في المنطقة. 7 ا 53 
_- : الستنقال ورئيس مجلس ومنت أ و أشاءت م 5 5 . 
عدرل الشهر الكري ية هنغاريا بمتاسبة العيد الودية . وينتظر أن يمثل الكويت في واشارت مصادر دبلوماسية الى ان 1١‏ 

فهل هذا الشهر حاء فحاة با وزارة التحادة أد اذ اله 5 0د تونس السقير عبدالمحسن الجيعان. اجتماعات وزراء خارجية دول مجلس 3 َه 

فهل هذا الشهرجاء فجاة يا وزارة التجارة ام أنه محدد الوطني ليلديهما. 9 - 9 000 

له ان يأاتي 5 نهاية شهر اذار الماضي 6 فان كان. الامو 1 وكان العراق قد وجه دعوة الي المتدويين التعاون العربي التي ستعقد في عمان َ 
ير | كذلك سانا يتم الاستعداد لتوفق احجان الفلائية || ول ارسيوسب | لق ف ف 0 ور ستاك اش ستو ||[ |1 5 

: 0 7 ط 0 بلور عن : : 

1 م والخضراوات والضرب بيد من حديد على ايدي المستغلين ول العهسد الامين يهنىء وقالت مصادر مطلعة ان العراق اعد المؤتمرين قي عمان. ‏ " 5 لاه 
نل والجشعين. 3 ا بالعيد الوطني لهتغاريا مذكرة شاملة. سيوزعها على المندوبين << وتوقعت المصادر ان يقوم مندوبون من 

زر لقند احسن مجلس الوزراء صنعا عندما اتخذ قراره يشم فيها الى الحملات الموجهة ضده العرأق يزيارة عند من الدول العربية 

ايد بتوفير المواد الغقذائية والاسراع فى استعجال 0 بعت سمو ولي العهد الامين رئيس | من قيل بريطاتياء سواء قى أرسالها لبحث التطؤرات السياسية الراهنة 7- 7277777 2225525225 727 2 6 
1 والاسراع فقي استعجال وصولها الى المزراء الشية سعد العتدالتة ذل بريد نيا عمواة 2ن ' اد : 21 2 5 
تت الكويت وهذا بالطيع يعني ان وزارة التجارة عجزت عن مجلس الوزراء الشيخ سعد العم الجاسوس اليريطاني بازوفت او ىق والتهديدات الاجنبية ضد العراق. 3 "الخدمات مميزة لك يطافتي والحدة 5 

د اتخاذ القرارات الفاعلة لواجهة موجة ارتفاع الاسعار اام اميا برو ا ال ا 2 لت و تت ”بح 0 

م للمة 9 م 6 - م8 يخلوس نيميف رئيس وزراء جمهوري 33 ٠.‏ 5 3-0-0 2ج إوددرج اكوم م 1 
92 و ا و القرارات الكفيلة . هتغاريا يمئاسية العيد الوطني ليلاده. . الث ؤون الاحتماء ة وا | 1 1 يبُقردالبنك التجاري يبتقديم بطاقة البنك الآلي . 
م أنثا نعتقد أن تساهل وزارة التجارة مع الباعة وراجر القاة ناك - ١‏ اق 0 المميّن فإن حكنت من أصحاي الحساب الجاري ٠.‏ 58 

1 والمستوردين هو الذي ادى الى رفع الاسعار.. والا فلماذا 0000 يستقبل دم د عمال لعراقي اك فنسوف تتفمتع بالخدمات المعتمدة لبطاقة اليتلك ‏ | مها 

تحرك الوزراء تنقيا 1 ز 3 سل ١‏ سد وم سس سس سس بسن سي مي اليس له ال 1 2 0 ره ل 3 8 ا 
3 كرك مجلس الوزراء للقيام يهذا الدور الايجابي والذي اجتماع لكبوري 0 ا 0 لا الانتيبالاضافة إلى أكترمن ذلك بكثير. . . ذهي 17 ا 
5 5 ا ممست مده لكتيرة 5 0 3 .“ . 52 از 1 مر مم | 2 : : ا 
00 0 ا 0 ا د حو لير لي ترأس وزير الكهرياء والماء الدكتور حمود - 02 
عل ية والخضراوات بأسرع وقت ممكن وان يسهم عبدالته الرقبة يمبتى الوزارة صيا ؟ ١‏ هه ل : ا 
0 المسؤولون عن حماية المستهلك في ضيط وريط الاسعار - |) امس اجتماعا للجدة التست 1 بايا 5 الفمكروض 5 مها 
0 بدلا من أن يتساهلوا مع الكثيرين ف وقت بدا فيه الحزم وتم في هذا الاجتماع التصديق عل 55 ١‏ لد - : 7 ع 

00-6 : مطلوبا وضروريا رفقاً بالناس.. وحرصا. على توقيه محضر الاجتماع السأيق كما تم دراسة 2 بطافة السك الال الممجز الجديدة تمنحك فيضا 3 
عم ا والخشراوات لهم بصورة ميسرة كما هو عدد من المواضيم الهامة الخاصة 7 'كورمًا من أي من ينوكنا الأنية النتشرة ف أبحاء الكوبيت . أ 

2 في الاضهر الماضية!! | ١‏ ل ساس جف *) الآن...يمكتكإجراءالشحبالمسيق عالىراقيك !0ل | 

3 : 1 55 تتفي قيطا 0 7 1 1 0 الشهري. مع حد فصل يج دد شهريًا . وسعجل هذا ا 

3 ابعهة من 3 مو مات نه ا 

8 القرارات امتح ق الاجتماعات 58 1 الميلع تلقاثيًا عاى حسايلك. نآ 
6 السابقة والاطلاع على سي العمل في بيت ساحور “ع | * ١‏ 1 

3 امة. : ا - -ّ 
5-5 متا ترمد عو الحاريع أ استل واد لشن بتاع امل ال ا ا | | 1 مين كمسل ايتاكطاقة كبلااتضيف .| يل 
الل ل ا يعكتد نام ب قارة الجمهورية العراقية ايت لحي 3 اودرى ا ع 8 ل 2 ا 1 
٠‏ امنيس ا 0 التتقة د | بسلمه رسال من وكيد العمل والشؤون الجتماعية العراقي الدكثير اوسيد _- بطاقة البنك الآلي المميزء تعمل ايضئا كبطاقة قيزالتضيف ١‏ إ نآ | 
قن جم اضافة الى برائج الصياءات قي محطات | ملحت مبارئم | -. 1 00 بعد اإضاقيَاللخدمة . إنصبملماؤين الاشخاصنالتين © | ي ] | 

3205 القوى وثقه ل ضر الاحتما وكان قد استقيل في وقت لاحق من صباح اول امس رئيس بلدية ساحور حنا يستحخدموته ا لتسديد قيمة مشتربيات ويخدمات من 1 5 : 

5 اوتقطم المياه وحص الاجتصمج | الاطرش والوفد المرافق له يمناسية زيارته لليلاد. وحضر اللقاء وكيل الوزارة لإ 0 ا ا ا 

1 ا المهتيس عيذا محم )| عينى واسينة 5 ١‏ ملايين اللحلات والمؤسسات حول العالم - وباهيكانك سحب ا 0 
النيس: والوكلاء المساعدون: وروساء 20 0 ْ | |1 المبالغ النقدية من أجهزة الصبرف الاي التابعة لجموعةمن ‏ | يم أ 
سس سن سس سس ف6)؟؟ٍ؟ت_ب؟ٍب سس لبح حصب 500 2 
: لجبيييه ب 1 ١‏ )1 البستوك3 العديد من دول العالم وبإلعملةٌ المملية نثلك الدول. 
ل لق : تفالسسسسسة ا نسسسو ا لكسسدةة . 3 وسوف تسجل قيمة هذه المشترباء” والخدمات تلقائيا وبإلدينار 
العر 0 1 الكوييتي على حسابك . 
3 جتما ' 3 حتت 7 وا ورت “واه ست 
إيفتتع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل )5 البنكّالاآلهحيا " 
الشيخ ' تاصر محمد الاحمد الجاير لتحي يوه 0 


















الصباح يمقر رابطة الاجتماعيين 
المعرض العاشر للكتاب الاجتما 
الساعة التاسفة مساء السبت المقبل. 
ويستمر المعرض عشرة ا 
اخلالها رايعطئة الاجتماعيين مجمو 

من الاحتفالات والتدوات..الرمضاتية |. 





اختيارافضل منطقة . 

















بالحفاظ على هذا | يمت محافظ الفروانية الشنء 
ء والتفاتي في نا ,|| ب بعث محافظ الفروائية الشرخ احمد 


حمود الجابر الصياح رسالة لبلدية 


العام ومحافظة على المراقق العامة. 

وسيئم تكريم القائزين بالجوائز 

والشهادات التقديرية من قبل اللجنة 

| المشكلة من مجلس المحافظة وبلدية 
الكويت ومختاري المتاطق. 
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00م 5 داشم خيررٌمن كثير منمصا لع" 












4 الاستنقطاع الشهري صداقة جاريه 
ودعام للعمل الخيربيت ‏ وثوامبت.. 
لاستطع والهيكثنٌ ششغ_حعطل 
الصدفتات والزكوات والتيرعات 


بيتالتموبل الكوبقي-حسَاب صَد هات رض او جا 


دس 


حسَاتٍ نكحاة رحتم 14/4 خبارفت 
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١‏ 2 ورد 





8 نامعة 


العقيد احمد الرفاعي يقلد النوط لاحد الضباط 


207 
د 


كا أى اللينةعلدك أَعَال د ستصاد 





لخدمة وطننا العزيز. 
كما قام مساعد مدير الهيئة العسكرية للكشؤون الفنية والخدمات العقيد عادل 
سألم المخلف بتقليد عدد من ضباط الصف وافراد الشؤون الفنية والخدمات 


انواط الخدمة العسكرية الممنوحة لهم من صاحب السفو امير البلاد المفدى 
حفظه الله. 


0 . 
0 0 7 


- 2 


0 0 


لح كل 





(١ البنك‎ 


اه جار 


كنيسة بمخافظفة 
صطقى جمعة. الفروائهيمة 2( بز 
المكرمين مؤكدا ان هده ' 


البتنك العم 





















لقانت ركاةَ الفط ردضيكاة المالت والصرقات والنزم_ ديفا 
وعبى الساعة 6 ليل شيع مق لينم - عا العنوات التال ١‏ جم ع الروقان - يدي -١١‏ الدررالثالك مق 6_ ص .بغ للاه> 
-اشزالبردركك : 325132 . # عا على ايدتضاك بناعلوك هت بر 2008/7/4 > حرتقت رصلام عنزدينًا 


2 : ب 0 3 00 000 
3 للق قي عر حبساب الضصرمات : ا 
١‏ : يد حبساب الز قا 2 : 


ل ذكود يمرن الرسدي 
د مشروي كاذل الينّم  :‏ / 7066 بت العو اللويق رحرغ مول 


الى 


عدو ةأخير 
تفخ للكايوا 


المعاملات المصرقية السهلة المعتادة من البنك الآلي ني الي 
من فروعنا العديدة . مجموعة خدماتنا المصرفية الفوركية 
متوفرة على مدارالساءعة وهى: 

» سسرعة إستتلاح الراتب ه مبالغ نتدية ه تحويل الأموال 
م5 نحساما إلى ألخدز » 'ظلت د فاترشيتكات جديد ٠.‏ 
أكشّف حساب مختصبر «٠‏ طلب كشفب خسابي 


مُهِزيي"ه إستمشارعن الرصيده لإسفسار.عن رصيد المصس 


للمزيد منالتفاصيل باد رالا نإل زبارةمديرالشرغ الذي 
تتعامل معه. 








> مشروع ايا عرض والاتهبار : 
* مشربع عيربة طفن الجاع : 
يد مشربي وددص الدتطام : 








الصريحر حا عيوهر ورمع 


وحم بج و رخص مجن 


الكويت لترشيح ممتلين عنها للمشاركة قام مصاعد مدير الهيئة العسكرية للشؤون العسكرية العقيد احمد الرفاعي ا 
باللجنة المشكلة لاختيار افضل: قطعة | بتعليد عدد من ضباط وضباط الصف في الشؤون٠العسكرية‏ انواط الخدمة 0 

ف كل منطقة سكنية بمناطق المحاقظة | ادمدرحة لهم من صاحب السمه امع لبلاد وقد القى الحقيد احمد الرقاوي البنبك التجارييب ْ 
المحافظة سنويا تتميز با لمظهر الجماق كلمة بهذه المناسبة شكرهم فيها على جهودهم وحتهم على الاستمرار في العطاء | بن >1 يي 





































'' وأكد ان الجمعية الطبية تسعى دائمً بدراسة أي اقتراح نتقدم به الجمعية 


منظمع-ةةالملك.:: يد 3 القضية مع الديوان . وقال: اذا دخلنا في 3 ىج | وجامعة العلوم التطبيقية قد عقدت أعضاء مجلس امتاء الجامعة واعضاء | شهدت تلاث محافظات يوم امص الاول 
١‏ نالعريي حوار مع ألديوان فان الآمر سيطول | طالب 0 | اجتماعها الاول بعدظهريهم الاول من مجلس الاستثماروذلك لاستكمالكاقة | ١4‏ حادت مروريا متها. 4 حوارت 
ا ا ل ل ا ١‏ ا م 
3 0 . و « .- و3 . اج و رهن بقا 0 . وم ب مح . ب يه وم )أ ١‏ 
<< التسر كيز في الماتجسر أت العساوسة 0 7ج | ماتعهن تجاه البراعم الضفييق. التحو التالىي: بيدا التدريس في هذه الجامعة ف ملع | ونتن عن هذه الحوادت يقاة شخ 
: 59 ييا من 5 الدكتور النقيب "ووه يأهمية تعميق العلاقات - رئيساء عيسى- العام الدراسي القادم حيث تسهم | وننج شخص 


على ننسر وتعميم المواد العلميسة 


0 الامبن العام للمنظمة التاسع هو: (تكامل الخدمات اليلدية 
< عل تعميم المراضيع العلمية في اعمال. والاجتماعية مصائل تمويلها). وهو 


يه ا 



























وزيرالداخلية يرأس وفدالكويتلمؤتمر 
تخفيض الطلب على المخدرات ومكافحة الكوكايسين 
بيدا وزير الداخلية الشيخ سالم وصيوججه التنيخ سالم الصباح أثتاء, 1 


الصباح زيارة ليريطاتيا اليوم يرأس : هذا المؤتمر كلمة باسم: دولة الكويت . 
فيها وقد متخصصا يمثل الكويت في ينتاول.فيها التجربة الكويتية في هذا 


تشكيل لجنة لبحث تحسين وضع الطبيب الكقويتي 


د. النقيب: الظروف موائيسة للنصرك ونسطالب بالسدكت ضمن السراتب التقناعسدى 



















اتاد ود يوم التلاثاء المقبل يمقر | مؤتمر القمة سم الطلب - 0 2 - التعاون 
: , 5 5 : ة بالعديلية.. 7 على المخدرات ومكافحة الكوكابين.. 2 والنتصيق البو في مجال .معافحة 
د. السرشيد: الأطبساء فقراء وراتبهم التقاصدى 3 يكضل لهم هيداة كريقة | مدر حون سيل . | مط ين اش جا 0 تع دعي سبدبند 

١ ١‏ والقسوة بروضة السرة ' | -غ١‏ دولة ويحضره رؤساء يعض الإتمر من كل من مدير عام الادارة 


الدول - 1 العامة للادلة الجناثية عبدالته الفارسي' 
وسيفتتح المإتمر الذي صييدا يوم ومدير ادارة البحوث والدراسات العقيد ' 
التامبع من ابريل الحالي ولدة ثلاثة عبدالمجيد خربيط ومدير ادارة مكتب , 







دعت الميفهة العامة لأخدمة 
الاجتماعية بوزارة التربية زيتب حاقظ 









يضرورة التعاون ين البيت والروضة من | ايام رئيصة وزراء بريطاتيا مارغريت الوزير العقيد يعقوب السجاري والعقيد 
تتشئة اجتماعية اقضلء وطاليت دم والسكرتير العام للامم المتحدة عبدالواحد علي زيد مدير عي الشؤون 
فى محاضرة ألقنها بروضة السرة بمنطقة | حافيم بعريز دي كويلانه القانونية وعضوي اللجنة الوطنية 
وانية التعليمية بالاهتمام | وسيناقش المؤتمر الوزاري لتخقيض 0 اللمكافحة المخدرات عيمى ماجد 
باحتياجات الطقل الاجتماعية | الطلب على المخدرات ومكافحة الشاهين والنكتور.محمد الحداد وخالد 
والتقسية والصحية والمعرفية والروحية | الكوكابين عددا من المواضيع التفصيلية ' المسى من الادارة العامة للجمارك 






مثل تخقيض الطلب على المخدرات في واملائع اول عيدالعزيز المطوع والملاقع ‏ :. 1 
الدول المتقدمة والنامية ووصائل اول عبدالعزيز المضاحكة من ادارة 8 9 
التعاون الدولي للقضاء على المخدرات. . عكتب الوزير. © الشيخ سالم الصياج 


0 
0 
بالمصومة ان ممسمو ني سدور كن له سد صصح وسصمييي عمد موه باح فاده ومتعحين لويد عرد جد مويه :1 ل 0 : 


الايتاء اعدادا صحيا متكاملا الامر 














الذي دعا الى وجود الاختصاصي 
الاجتماعي والاختس امي ا 8 1 : 5 
سس أدبي واد شي | النادي العلمى يشكر وزيز الداخلية | مسابقةتجويدالتران , 
العملية التي دية والتعليمية مأل 3 ) - : 0.0 أت : ع سنح : الكريم بالجهراء 
206 ٍ المؤسسة التعليمية. وقالت- ان معلفاة | المتكاية مسال ف 2 ا الناسي لمن | التعليمية 
© الاطباء وف مقدمتهم الدكتور نائل التقيب تصوير: امين اساحيى | الابناء في سن المراهقة والشباب أتما | ائتادي السيد داود سليمان وحرصكم الشديد على تقدمه ورقعة 






يعود في الواقع مشكلات السنوات الانيع | الاحمد على رعاية حفل تكريم منظمي شاته ودعمكم اللامحدود له ولاعضائه | تجري منطقة الجهراء التعليمية 



























كتب نضال منصور 2 كريمة ٠‏ المحاولات كانت فربية وان إيوواى إن | الاولى في حياة الطفل مشندة اك أن | الدورة التدريبية للقتيات والعلماء الشباب من احل الكؤيت ومستقيلها. | مسايقة في تجويد وترتيل القرآن الكري 
5 عو نحنة لحك تحست وشدهم لوطي بعد التقاعدي لا يكفل لهم حياة كريمة ٠‏ 6. اد اطاط دان د00 | التنشئة الاجتماعية للاولاد تحتمد فا | الصغاربالنادي وفيا يلي نص البرقية: كما لا يسعنا الا ان نتوجه ايضا | بين طلاب المدحلة الثانوية بين وقبدأ 
شكل الأظباء الكويتبيون لجنة لبحث تحسين وضعهم الوظيقي د راتب بدلات وأشار الى ان ديوان الموظفين متخوف ع ولي 1 سار يسر مجلس ادارة النادي العلمي أن بالشكر والتقدير العميق للعاملين في | المسابقة يوم الثلاثاء المقبل لمدة ثلاثة 
جا 8 5 5 8 5 ن أن يمنح تعديلات للأطباء فيفتح الخمس الاولى في حيا يتوجه ١‏ يخالص الشكر اجهزة المختصة بوزارة الداخلية 

وكلف الاطباء في اجتماعهم الذي حضره وكيل وزارة الصحة ١‏ لدكتور 0 2500 مان أدام جميع العاملية ىع | بمدها يجيء دور الروضة والمجد معام 0 السام جهودهم المخلصة قي اتعام الدورات | ايامء وتختم المسابقة بتصفية بين 
نائل النقيب 'ورئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور 0 وتحدث الدكتور صلاح العتيقي فقال: الأخرى كالمهتيسي : ولكن: الحقيتة التاثير على هذه التنشئة الاجتماعية ورعايتكم حقل تكريم مت الدومرة التدريبية واللزيارات الميدانية | الطلاب المتميزين في يوم الاحد المواقق 
0 0 0 نقاء ١‏ امسو ولي ا 0 0 وم مرح ا غير ذلك لان وضع الطبيب يختلف عن ا التعليمية ا '” | التدريبية للفتيات والعلماء الصغار الاستطلاعية لاعضاء وعضوات | 144-/4/١6‏ يحضورمديرالمن 

ويرئس الدجنة التي أنيط بها أعداد دراسة شامثة عن وضع الطبيبا 2 على رائبن الأساسيء دعو لا يكف متمد و ديترا وشو يدير وى | واكدت زينب حافظ ان الاحتماد على |6005 ليه النادي العلمي ولعلمائه الصتات __ | واهراقبين وبعض الموجهين والنظار يمقر 
الكويتي وأفضل البدائل لتحسين وضعه الدكتور صلاح العتيقي ) احياة مستقرة وكريمة . الاطباء أكثر من تصق الراتب 5 المدرسة فى هذا الجاتب دون البيت يعد المسابقة مسرح المنطقة بمدرسة كاظمة 


تضم قي عضويتها الدكتور عبدالرحمن العصفور والدكتور صلاح 
نص و الدكت و 0 والدكتور عمر القعود . ا لقد تخاظية معني الموظفين 5 قديم 
من ١‏ سنوات ؛ وكان مصير 5 





عودة الوفد الاردنسى |السمى | التوسطة بنات في منطقة الجهراء 
اجتماعات الجامعة التطبيقية | سبو عدا تيده 


اضاعة لكل الجهود. 











8 ف ة ا/تامرنات الاجتماعية لدحث مطالينا الرفض . وخاطبنا مؤسسة وتحدث الدكتور تائل النقيب فاكد ان السعيديتراس 
وكان الدكتور الرشيد قد افتتح اللقاء ومؤسسة التامينات الاجتماعية لد 5 5 8 0 0 - 2 0 ٍ تسة أل 5 بالمتطقة 
بالتأكيد أن الوقت قد حان لبحث هذه القضية ‏ التامينات الاجتماعية فايلغتتا انها الميضوع أثير منذ زمن والمعرويف ان اجتماعا تالمرحلة عاد الى الكويت مساء امس قادما من صبيح الخياط محمد عاطف حرار اولي لي 
وتقييم الوضع اللوظيفي للطبيب وبعا الى اعادة الاعتبار الى الطبيب ريس ضد تحسين الراتب بر رواتبنا: كاطباء متخفض كتيرا بعد الابتدائية ورياض الاطفال عمان عبدالوهاب جرادات مدير مكتب تاصر احمد اللوزيء باهر العدناني» ” | المشاركين في ممسابقة حفظ القرآن »© 
الكويتي في ظل الظروف الاقتصادية موضعه فى المكان الصحيح والمناسب 6 الاطباء شريطة ان تتحمل | التقاعد ويذلك لا تنستطيع ان تعيش 0 ارتباط مسابقة العلوم التطبيقية موسى | أعضاء. نَ 1 
الصعية  .‏ 8 


9 بمستوى مقيول وف الوقث ذاته ليس 
اضاقات غالية - لنا تجارة أو دخل آخر . وأكد مجدداً ان 
التحسين أوضاع الاطباء مشيراً الى الطبية. موصف الدكتور الرشيد وأكد ان هذه القضية لم تحظ يمتابعة القضية مهمة وان تحرك الأطياء حتي 
اجراء اتسالاة مع ديوان الموظفين الاطباء بأتهم فقراء ميان راتبهم اهتمام من الاطباء وأن .أغلب الآن ليس جذيا منوهاً يان وزير الصحة 
' . ولمع يؤيد الدكتور التقيب بحث أهذه 


«الاردتية» ومحمد نجيب عبدالته ولا زال.! جلس متعقدا في جلسة | الكريم. 
الاتصالات يبيصد ان شاركا © مقتوحة منذ انتخابه وثلك ليستعرض 

بفاعلية فى انتخابات مجلس الادارة مراحل تأسيس الجامعة التي ييلغ 

الاول للجامعة. رأسمالها ورم ملابين دينار غطيت حوادث ١‏ 

وقال جرادات أن الهيئة العميمية اسهمها بالكاملء ومن اللتوقع ان تطرح : لمرور 

للشركة العربية الدولية للاستثمار خلال الايام القليلة المقبلة اسصاء 


وقال ان التأمينات الاجتماعية وعدت 





3 الت الابتدائ 
عبدالمحسن السعيد اجتماع ناظرات 
رياض الاطقال التابعة للمتطقة وتلك 
لبحث الموضوعات المتعلتة بالادارة 
المدرسية والعملية التريوية. 




























































الى مقابلة سمو الأمير وسمو ولى العهد م نائيا 1 الجامعة فى قيول اعداد كبيرة من | بعد دهصه يمنطقة الشامية واصابة 
0 ايا في التخقيف من | رجل وطفل في حوادت متفرقة 
وجمال محمد صا رضوان ع نفقات الدراسة الخارج بما يساوي | بالاضافة الى بعض الاضرار المادية 


أكد مصدر مسؤول يمنظمة المدن المؤتمر العام. وان موضوع المؤتمر شواققة: د امين عمود محمد ٠...‏ :+7 مليون يئار سننوياً للسيارات المتصادمة. 


الاسرة التربوية من ناحية اخرى لتاثير 
0 ام الوا قي 
ضرورة الالتزام حدى 
العام الدراسي وتوعية' اولياء 
امور باهمية ذلك يمختلف الوسائل 
المتاحة داخل المؤسسة التربوية: , . 





المؤتمرات العامة للمنظمة بهدقف موضوع بالغ الاهمية بالنسبة للبلديات 
< توس الدائرة المعرفية لرؤساء يلديات «المدن العربية. وقد تم اختياره من 


الدي العربية ومجابهة التطورات --قتطلق الاهمية المتزايدة التي أخذ - الأطباء مبالخ كبيرة من الراتب يق عل 





العمرانية والاسكانية وما ,يوافقها من يحظى يها موضوع التطور العمراتي وضمهم. | دب 1 التعليم الايتدائي قدر 
ز_متطلبات تستجد جراء ذلك 2 . هدن العالم ا ترتب.عا ب وأوضح. الدكتور الذقيب :ينان راتب | تراس ايو اي لطا 
وقال في معرض حديثه عن المواد © التطور من مسؤوليات جسام ومن اعياء . الطييب متدن والبدلات جاءت لتحصين |.. وناظرات المرحلة الابتدائية طرحت من 
العلمية التي بحتها المؤتمر العام ومصاعب تتحلمها وتواجهها الملدن ضع الطبيب لأته ليس بالامكان تغيير | خلالهما عددا من الموضوعات المرتيطة 
الاخي المتعقد في المقوب: درجت المنظوة والملديات د يوا 00 ا السلم الوظيفي للدولة . يعمل الادارة المدرسية وحسن سير 

على احد ألوة ت العلمية لموضوع يصورة ي جآدة للوقوقف 0 كل الام تطلس 8 الى احتساب البدلات ضمن | هأ 1١‏ 2 - 
سكم على أفضل الوساشل التي يمكن © عبدالمزيز العدساني الراتي التقاهدي 00 اع لعل داخل المدرطة تمت مناقة نها 





يهدق الوصول الى اتسب الحتول التي 


مواعيد امتحانات تتفق والاهداف التريوية والتعليمية. 


الدراسات العليا يمصر 
اعلنت وزارة التعليم العالي ان مواعيد 


بواسطتها تقديم اقضل الخدمات وحث الدكتور الثقيب على عمل دراسة 
بلدية والاجتماعية | . اهميته للمدن العربية: اذ ان البحوث | لتحديد تكاليف الزيادة الت 
العربية, وتحسين المرافق العامة في التي دارث 0 وا الحلول | ستتحملها الدولة.. وق اليقت زايا ك8 
المدن. التاجحة والطرق السليمة من اجل | تتوقع من زيادة في أعداد الاطياء 





صتدوق لدعم الاسر 


امتحانات الدراسات العليا بالجامعات لح اك 0 8 9 دة 

الصرية: القاهرة وعين شمس والازهر | واضاف: وقد قدمت في المتمر مجموعة توفي الخدمات اولا ثم تطويرها واشاد | الكويتيين . الكويتية الفقيرة 

للعام الدراسي 50/85 . من الابحاث والدراسات النظرية في كلمته الى هدف آخر من مناقشة 5 85 كس لحتة بكاة قاطمة 
الحقوق عين شمس /9٠‏ ه وانقاهرج | والتطبيقية, زاد عددها على 0 بحثا. الموضوع العلمي وهو: «ايجاد انبرج دراسة متخصصة يدس عركالوهاب العيسي على اهتما 
/١ -‏ 6 للديلوم. الآداب القاهرة 5/19 ودارت كلها جد اضوضيع المؤتض الاخوية و 1 سوسا 00 تحدث الدكتور أحمد العياق فاكد على | النجنة ياوضاع الاسر الكويتية الفقيةٌ 
للديلوم وتمهيدي ماجستين التجارة | واسهم بهذه الابحاث عدد من رؤساء ‏ بين الاسرة وجودها في 8 9 1 م أنشاء صدّ ة هذ 
ع3 ا 1 66 يلديات المدن الاعضاء ولقيف من كل عمل مشتركك الى جاتب الرؤية ف | أهمية وجود تصور واضح لما يريده | وتم انشاء صندوق لمساعدة هذه الاسس 


اساتذة الجامعات والخبراء والباحتين تبادل الرأي والخبرات بين 1 المسؤولين في الأطباء . مشيدا الى ان يدلات الأطياء 
ا لد الثالت والرا من أيام مدن واد 0 وا | وآيد تضمين البدلات عند احتساب 

ى مدار اليومين النالت والدابح من “5 والفتيين حول الاصول العلمية | الراتب التقاعدي . وقال: اننا نطالب 
المؤتمر لمناقتة واستعراض ما ١ن‏ 2 والتطييقات والتجارب العلمية التى | بكل اليدلات واذا رفضوا نطرح اليداتل . 


واضاف بان لحتتة الزكاة التابعة 
لجمعية الاصلاح الاجتماعي 

الاسر الكويتية اهتماما خاصا 
باعنيارها حجر الاساس في يتاء 


للدبلوم العام 0 الخاصء: 
د قاهرة /١6‏ تمهيدي 
1 و/آ/ ٠١‏ للدور 


التاني: الاقتصاد والعلوم السياسية - | هذه اليحوث واستخلاص التوصيات | 1 ١‏ . : 2 6 3 3 ُ 
انيء والعلوم السياسية - 53-0 ص 5 مناهج ١‏ مجال تكا وتوه بأهمية وجود دراسة من | المجتمع واستقراره. وهذا يعتي 
. القاهر 4/١‏ للماجستي الشريمة ١‏ العامية منها. الخلمات البددية' والاجتماعية ‏ | متخصصين بالشؤون اثالية . استقرار المجتمع الكويتي يشكل عام. 


واصول الدين - الأزهر 5ه 
اللماجست 

واكدت الوزارة أنه يشترط لاداء 
الامتحانات سداد الرسوم الجامعية 
واداء القحص الطبي المطلوب. 


وقد ألقى الدكتور محمد عبدالته الحماد المدينة العربية في ظل الظروف الراهنة | وقد أجمع الأطباء المشاركون باللقاء 
مدير عام المعهد العربي لاتماء المدن والمستقبلية: وللتعرق على الصعويات | بأن اللجنة مطالية يآن تسارع يلقاء 
كلمة في بداية جلسات متاقشة الموضوع وتشخيص المشكلات التي تلاقبها المدن '] المسؤولين واعتبار البدلات حِزءا من 
العلمي للمؤتمر تتاول فبها اسباب واليلديات؛ ثم محاولة أيجاد الحلول | الراتب واحتسايه في الراتب 
اختيار هذا الموضوع ووضح مدى المتاسية لهذه المشكلات». التقاعدي ‏ 


وذكر أن يعض الاسر |لكويدية تعاني من 
ظروف مادية صعية الا ان حياعها 
يمنمها من السؤال ومراجعة لجان 
الزكاة مما تطلب أتشاء صندوق خاص 
لمتابعة أوضاع هذه الاسر. 











ناد 4 لعش يد نشوم بد كسيب ير عه د كيلو اماد 
بادا ادعايصمية + نملى علفات اليناى 


>72 1011 -2>3145517١6 تلقوت‎ 




















.هت سحارةقصمزة 
ترا سهارة أيات الكربجي 
“مه منظف عرباءت . 

0م مصاد ةكربلا ويد 0 











4مه مصارة تحراد “كرا امم 
بارلاسه مسجزة كاقك دو بردوم ‏ يززلالانا 
مه متص وب بيجن مح جر 7 
1" دل مارج يرطش مت امياد 0 
الروك كافة الألواك - 
ا نا 





#الشالي » أصباغ #درولو_بدتعم بزاع | 
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للأد قات سين الخواجة 5 


قوز - مشايخ الغزلك | هانب لساري رمقال نا ورياك 
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الشيق يقول محمد كنعان والكل متلهف 
للاذان فجاة أذن الآذان ويقول محمد 
كثغان وهممت بالتهام التمر وشرب كوب 
العصيرحيت اني كنت في غاية العطش 
ولكن فجأة سحبت زوجتي يد: الاسقئل 


لمساعدة الحشاجيق -3 0 


على 
الطعا. م أو نش اب ثائيا 4 بعد التاكد 
الام" من انه الأذان الحقيقي 


- وكل 9 
عام وانتم يخم ١‏ © المسخرج محمد كتمان 


«جمالات فرحات» 










كيفية تأثر الشخص بوظيفته. 





ومع ابراهيم عبدالعزيز - فنية 


الجا العملي بالنسية لي كان ومازال 
مرحلة جديدة تختلقف عن المراحل 
السابقة للتعلم من تجارب الحياق وهذا 
١‏ الس أثر على شخصيتي فكل تجرية 

بها تعلمني شيئا -جديدا. فني 
1 المجال العملي يتعامل الاتسان مع 
١‏ أشخاص مختلفين من:حيث الجنسية 
والعمر والديانة والبيئة وهذا بالطيع ' 
يقوي الشخصية: ويزيد القدرة على 


على تتظيم الوقت والدقة والتخطيط 
للمستقبل والاحساس باأته' لا يوجد 
مستحيل» وانعكس هذا على حياتي 
الاجتماعية. 


وكون مجال مهنتي عمليا وعلميا 
ويتميز بالتطور | المستمر. كما 
يعتمد على النقاش الذي يحتاج لقدر 
كبير من المعلومات حتى يكون مقتعاء 
فكان هذا حافز للقراءة والاطلاع على 
ما هو جديد فى هذا المجال. كما ازدادتٍ 

تي لاكتشاف أشياء لمن أكن مهتمة 
بها اكقراءة الشعر. 

اعتقد أن التاثيرات السابقة ليست 
بتاتير العمل فقط وإنما تتداخل عدة 
عوامل بها؛ أما درجة تاثر الشخص 
يوظيفة فتعتمد على طبيعة. الشخص 

تفسه. وليس حب العمل هو الشيء 
الساسي في ذلك ويصورة عامة اذا أحب 
الشخص وظيفته يكون تأثيرها ايجاييا 
عليه حيث يحاول الوصول. لدرجة 
المثالية بها أما اذا كان العكس فالتاتير 


سبيت مهد مهنتي خطورتها حيت أن : 





الهاشمي مهام 


وظيقتهه» الجديدة 
كمدير لادارة الحاويات 
ئ شركة الممسلاحة' 
العريية المتحدة بعد ان: 


ممنتقلة. 


:الفتدقية في العالم. 





8 تس - حنكت تعد لنا خلال هذا السير العضيل لي أل لديزة 





© مريم ابراهيم 


كويت بلازا يفوز بجائزة دولية 
للخدمة المميزة هي الاولى من نوعها 


تقديرا للخدمات التي يقدمها قندق كويت بلا لراده فقد منع جائزة دولية هي 
الاولى.من نوعها. يحوز عليها أى فندق فى الكويت وقد جاء هذا الفوز تتيجة 

استقتام اجرته هيتة الصحافة الدولية للسياحة التى تتتخذ مقرا لها العاصمة 
| البريطائية لندن. يجري الاستقتاء سنويا من قيل المحافيين والرواد الذين 
دوا النزول ف القفادق المختلفة القي تنتمي ي الى فملسلة أو تدار من قيل أدارة 


8 سن خلال عا أعمالا مميزة قي ميدان المناعة الفندقية ' 
1 ب ل قرشي تيع اقدمت ع اتخاذ خطوات رائدة في مجال الاغذية 
3 .+القرويات والخدمات التي انسجمت. وطبيعة جمع 

العربية الاصيلة والتقاليد العريقة وق الادارة الحديثة اضافة الى الخدمات 
الشخصية المتكاملة. وهكذا اعتمد فوز فندق كويت بلازا كونه يمتل صناعة 
'قندقية ةا متميزة. تجدير بالذكز ان اجهر الفنادق العالمية ذات الخمسة ن 
اي الجائزة الي تعدلى طليقة جوائز الصناعة 


والجميلة .. ولذلك فذكرياته: واحداته قبل أن نتساها ٠‏ «الرا 
أجرت : عدة لقاءات مع الكتير من الشخصيات المعروفة ي 0 8 
الاجتماعية والتقافية والفتية والرياضية تحدثتا عن نكرياتها ومواتق 
طريفة مازانت عالقة في اتهانهم فكانت لنا هذه السلسلة من اللقاءات 

التي اجراها الزملاء والزميلاث .. 1 














الحياة مليئة بالعوامل التي ته دثر على الاتسان. لا اراديا .- 
فالانسان يتاثر يمن حوله. 7 ببيئته ومجتمعه.. ومن 
الطبيعي .أن يتاثر بعمله الذي يشغل جانبا مهما من تفكبيم.. 
ويأخذ من وقته الجزء الأكبر.. فكيف يكون التاثير؟ وهل يؤثر 
العمل على شخصية الفرد وطريقة تفكيره.. وهل ينعكس هذا 
التاثس. على حياته الاجتماعية ؟. 

حول هذا الموضوع كان ال «الرأي” العام» 'اللقاءات التالية مع 
أصحاب وظائف مختلفة لتتعرف معك - عزيزي القارىء. - - على 


مسر يسم أبس راشيسم: درجسة تأخر الشخشص 
عسو ميف تخستلفه بن افسان لاشسر , 











ما يحتاجه المرضى من دم ومشنقاته من متبرعين ومرضى قد تعرض المهني 
فاي اهمال أو سهو قد يودي يحياة للاصاية بالعدوى أتناء عمله اذا لم 
المريضء كما أتنا ذا دتعامل مع عيتات دم يتخذ أساليب الوقاية لازم 


© التقاط الديني ف مراكز الشياب 





البرنامج على امور عدة منها: 





الفندق اند بي الضتافة 






وجمح 








موا 





77 ل 















© من الحضور 
تخلل السهرة مسايقات دينية وققرات 
. ترقيهية شارك فيها الحضور التي غلب 

عليها الطابع العائلي الاسري نظرا 


لحضور اعداد كبيرة من الاطفال 
يصحية امهاتهم وكذلك «المربيات820 
هذا وقد اعريت رئيسة الجمعية دلال 
بهذه المناسية عن سعادتها.. 
وامتناتها ومشاركتهم 3 
احياء هذه الليلة الرمضانية: كما كانت 
رئيسة الجمعية تتلقى تهاني الحضور 
بمشاسية" اعادة انتخابهاً رئيسة 
للجمعية خلال المرحلة المقبلة في 
الانتخابات التي جرت مؤخرا في 
الجمعية. 
نورة الرييعان رئيسة اللجنة 
الاجتماعية في جمعية الرعاية 
الاسلامية اعريت في حديت خاص 
ل «الرأي العام» عن سعادتها يهذه 
المناسبة.. وقالت انها لذكرى جميلة 
ومناسية عزيزة على قلوينا وتحن 
























































فازت قائمة ايناء نادي طلبة 


' البحرين الاسلامية فى. 


الكويت بالاتتخابات التي 


ا في مقر النادي 
والشي يترأسها زياد احمد 


سند وتضم كلا من: عائل 
-خالد يوعرة (الامين العام 
للنادي)» وابراهيم يوسف 
حمأدة. وياسر مطلق 
النقيعي؛ .وجمال القيلان: 
وعائل عبدالرزاق غيات: 
وايمان يوسف الجودر ومتال 
سيف اليوفلاسة. وميساء آل 
بين علي» وهتادي سيف 


البوقلاسة, وحميدة 5 حميدان» 
وايمان احمد سند. 


شآ كرتم 


جريا على العادة السنوية وتمشيا مع الخطة العامة لمراكز الشباب وأهتماما 
بالتربية الاسلامية كنكاط اساي تيتى به ارواح الشياب وتتمو 

احسامهم سواء يسواع. فقد إعد قسم التوجيه والمتابعة بأدارة الشباب 
والطفولة برنامجا ديثيا مكثقا يشمل 
الكويت ليكون هذا الشهر الفضيل منارا للمسلمين واشعاع هدى وفضيلة احياء 
للنفوس وتقوية لها في مواجهة الشر والسعي تحو الحق والخير ويشتمل هذا 


جميع مراكز الشياب ومعظم مناطق 


- 2 القرآن الكريم في الكثير من مساجد الكويت بواأسطة اعضاه التربية 
الاسلامية بالمراكرّ بعد صلاة التراويح بالتعاون مع جمعية الرعاية الاسلامية 
ويتشجيع من حرم سمووي العهد الامين رئيس مجلس الوزراء الشيخة لطيفقة 
الفهد ويدعم من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. 

- احياء جميع المناسبات ١‏ حى تتخلل الشهر الفضيل ومنها غزوة يدر الكيرى 
وغزوة الفتح وليلة القدر المياركة. والاهتمام يتلاوة القرآن الكريم وحفظه وفهمه. 
واقامة حذلات الافطار الجماعية لتقوية أوأصر العلاقات الاجتماعية بين : 
الاعضاء والعامئين: واحياء العادات: الاجتماعية المعروفة كعادة القترقيعان 
التي تدخل القرح والسرور على الآسر والاطقال. 


زعم 


كتبت ريع م ابوصايج " 


المع عشي 2 واليهجة, ويحضور عدد من سيدات 
ات عبدد من السقراء المعتمدين لدى الكويت 
ري اقامت جمعية الرعاية الاسلامية 
المعتاد بمئاسبة حلول شهر رمضان المبارك في مقر الجمعية 
بالعديلية حضرته كذلك رئيسة الجمعية دلآل بشر الرومي 
وعضوات الجمعية. 











عقولهم وتقوى 








































من السيدات الحضوز * 


تعمل دائما على احيائها من اجل 
توطيد الصلة يي العضوات.. ومن اجل 
خلق جو من المحية والالقة قيما يينهن. 
واضافت.. سوف تنظم اللجتة 
الاجتماعية كذلك حفلة «للقرقيعان» 
يومي ١5 ١:١5‏ من شهر رمضان المبارك 
في مقر الجمعية وهي ايضا متاسية 
تحتفل يها.. ولا نفوتها لانها تعيد الى 
ذاكرتنا الى ايام الكويت الماضية. 
وتراثنا.. وعاداتنا الراسخة والتى 
تحرص على غرسها في نفوس اينائنا 
ويتاتنا واجيال المستقيل لتريط بين 
الماضي والحاضر وتمسكنا بالجدذور 
مدعاة لامتداد الاغصان فى شجرة كويت 
العطاء والمحية. 0 


هذا وقد اختتمت السهرة «بغيقة 
رمضانية». شارك الجميع.. 
وشكروا لرئيسة 5 والعضوات 
هده البائرة وهذا الحهد الكبي وتمنوا 
تكرار مثل هذه المناسيات السعيدة كما 
تمتى الجميع أن يعيد الله عليهم وعلى 
المسلمين الجمعين هذا الشهر بالخ 
واليمن والبركات. 

ومن الجدير ذكره أن عددا من الحضور 
قد ارتدين الازياء الشعبية الخليجية 
القديمة فكانت لفتة جيدة حيث 
شوهدت الازياء الخليجية من بحرينية 
وكويتية وغيرها من الازياء بطريقة 
رائعة.. وقد نصيت في حديقة الجمعية 
خيمة وصفت الطاولآت والمقاعد وكانت 
.امسية عائلية جميلة بالرغم من 0 
الاحوال الجوية" - في تلك الثيلة - 

ابن جو المحية والمودة كان متش 


' «المتغصات» الجوية. 4 
- ل 38 لهم عاللهم. .انخاص 













ضمن انشطتها الرمضاتية نظمت رابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيثة العامة 
للتعليم التطبيقي امسية رمضانية حاضر فيها الدكتور خالد المذكور وحضرها 
جمهور من اعضاء الرابطة. وقد 

مجموعة من خواطره الرمضانية ١‏ لي 









للازياء الكويتية الشعبية كالدشداشة 
وغيرها يصورة تؤكد انهم رحال وتساء 
المستقبل لهذا الوطن. 


واشاعوا البهجة والفرحة في مقر 
الجمعية وقضوا وقنا ممتعا مع 
بعضهم.. ولوحظ ارتداء عند من الصغار 




































© د. -تالد المذكور يتحدت فق الامسية 


الدكتور المذكور خلال هذه الامسية 
الني استهلها يخاطرة عن مفهوم العبادة في 
شهر رمضان وفي غيره من شهور السنة. وركز عن الصو كتبادة عن الغبانات” 


«الرأى العام» - 5/6/ +196 العدد 9505 







رشيكات».. ننصحك 
بالامتناع عنها ! 


© الخير: 


- قضايا ال شيك يدون 


«التوعية القانونية» مطلوية,» 
لذلك حبيذا لو يكتب على 
الشيكات تصوص المادة 
)7709/١(‏ من قانون الجزاء رقم 
5" لسنة 145٠-١‏ والمادتين 
651١5(‏ 6337 ) من المرسوم 
بالقانون رقم 0 لسنة 154 
لتوضيح اوجه الاستعمالات 
لنشيكات التي يجرمها 
القانون, ونصوص التجريم, 
ا اصدار شيك بِدون 

.. وان تلك الجريمة تعد 
#جناية» .. وغيرها من الامور.. 
اوان يكتب باختصار: : «الشيك 
يضر بمستقيبلك, تنتصحك 
بالامتناع عنه!!». 








عوني الداود 



































العديد من ا ا 
الشعبية.. اضافة الى تقديم عروض 
فنية فلكلورية تقدمها الجاليات 
المشاركة في الحفل. 

هذا وقد وجهت الدعوات الى عدد من 
السفراء والشخصيات والمهتمين 
لحضور افتتاج المعرض الذي يقام 
ضمن انشطة النادي خلال شهر 
يمضان المبارك. .... .. سه 


كما خاطرة حول اهمية التخطيط من جانب الاتسان المسلم لاداء 
العبادات على النحو الامثتل شارحا امثلة تطبيقية لعبادات الصلاة والزكاة 
والحج والصوم. وفي النهاية فتح ياب الحوار حيث تولى الدكتور المذكور الاجابة 
على تساؤلات الحضور والتي غطت مجموعة من القضايا والامور الديئية 
والدنيوية العامة الى جانب عدد من الاستفسارات عن الصوم وشهر رمضان. 


العنصتم للهدايًا التالميتة 09101591 الصالحية 5109 2؟؟ 


العجد تلهدايًا 


الخكريرت التوق الصسكبير 1و3 ؟:؟ 


أحمذية رومًا(لنجلود) التكالميعة ؟نولاه7ام الصالحية ذكن -:؟ 




























فيما بلي اسعار العملات الرئيسية كما 
اعلنتها البتوك المخلية وكما وردتنا من 
بنك الكويت المركري 









السوق الررسمي 2 حخركة الاسسهم ليوم انتلاتاع التاريخ 4-7275 


ارقم ا القيمة [#ترسسابق _إآخر إآخر 
| ا أ شاك اهية إسساعية إتش نوسي 


|1 [بنكالويتالوطي ‏ [ءغث [“لثر [حشث  5[ 50٠٠0[‏ [561960 [الثر | [عهث[لة [4اى | 
57 إبعاية ل28 تختن1 نننك1 [غ8:_] 




































ا 
]لع 






























“امسا : قطاحالشر 
[الصتاعاتاتوضضية 9 [050. | 


الكاكا لتساك الخذكا ناماه تمذكك تن ا 
ك8 اسيييسية ‏ | |[ !| | . ط![ | اسم إجبي | )| |[ ا 








م إستفيت | | |[ !] ]| ط! ط[- اسم إجيد | 56. | | 

فك إصتعات'شريد | | |[ | | |[ إسم إجنك 00 [ظاك. | ا 

|5 الخيوتسيلدت_ 2 | | |[ | اط[ ط[ 01 “ك7 |"0 | ذلا 
|الصناعات الدوائية___ | 


















ا لط ا لثام اث _لللا 



















إسس [ [ [ 1 [  [‏ [ [_ [ [ 1 | 
نكا كحك ا 91 1 9 ككل 1197 الاك لتنكك لنائة الك الا ك1 
نمه تت 9 9 1 31 1001 الاك الاك الا 1ك الاك اكلا 
ااسوسية_- ]| ]| | | | | إسيم إصد |15 || ا 
8 ابجستصوق _ إإا |0 إلا [----2 ١|‏ 9955 |99 [9011 [ام إال. مل | 
|5 التشاضمة__ 0 | |0 |20 |11 58٠0‏ | (2/6 | [00 إل | 








© السعودية 
اعلنت مؤسسة النقد العريبي 
السعودي الاسعار التقريبية على 
اساس متوسط اسعار لثدن مقومة 
سالسعر الرسمي لبيع الدولار 















































ا[ : 

0 7223 حت 7] الال الا 1931 ااا ااا الاق نننك؟ تناك لحلكك! 31 لكا 
[تضة 0 [إيرسومح : 

امولار مركي نكن | ل( 
ا ااا 
0010100186 كدت 

لمساسع جه ال مه لك اكاك الا كك ااا اكاك اللا الاككا الاك الاك ااا 
لك إيعاتصياسن ‏ 0ت  |‏ إ. 0 | 21[ [96 (0 [كسرلا] 
[عياباي 23190 || | |" إبكاتبحرينواشةاتسط | | |[ | | | إآسم اص |8 |2 | لل 
© عمات لك ش٠2‏ | |[ | | | |" [0ك |“ |6 ]ا 


إسدوشيين ‏ | | | | | 1( 801 |79 |« عادر 
6-١‏ اتتيوسية ‏ | [ |[ ]| | | 1215| 1 | 


كه [السربيةالدوليةللتامن ا | ا | ا | | | [ 3-33 أسهم إجنيد | | | 
زه ااتحادالظيولتاين_ ]) | |[ |[ |[ | . ل طم ط ط/) ل ا 
بلؤحجواليادةتليووالتلاناء_ 5,031,101 سهماا١ا‏ 5أ.....12.ا أ 


+ بلغ مؤشر الكويت للاوراقالمالية (؛ 4١‏ نقطة ) بزيادة قدرها (؟ نقطة ) عن الاقفال السابق 


فيما يلي اسعار 1 الشرا 
جل ع ارده 
بالنسبة للريال العماني. 


























































اسعار الفواكه والخضار: 
2222000 
0 |التجاريةامتحدة _ | 


برتقال بوصرة لذن 
برتقال سكري 
كريب قروت 






فيما يلي اسعار العملات الاجتبية 
بالنسبةٌ للريال القطري كما وردت 
من ينك قطر الوطني: 





















© الامارات: 
اصدر ينك ابوظبي الوطنىي امس 
قائصسة اسعار صرف العصلات 
الاجنبية مقارنة بدرهم الامارات 


على النحو التالي: 


2 
2 
م 


1 8 كاه 


212000 


2 


0 ٍِ ا 0 









3 
5 


تل ]سد | 
[نوثر اسركي تحويل_ (هه',15 114111 
بتر نستي لس عسيل 1_ 2511 أ 
اجن اسشيننى_ | تنإ 


101 





0-0 
881315333 
ل 





3:7 
بصل 1 
تمصاوى نطاطا 1 
قفا : 
١0لا‏ 


تك عي حدر 
[0فىة؟__ سا 
ج] | 3 
قلقاس 3 
مح 1 
+ الاسعار كما زودتنا بها شركة المنتجات 
الزراعية الغذائية. . 


قوري 


|| 





استرال 
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عواصم - اتخفض سعر الئولار 
الاميركي مقابل الين عند الظهر بعد 
عمليات جني ارباح ويتاثير ارتفاع 
اسعار الاسهم في يورصة طوكيو غير انه 
كان مستقرا مقايل المارك الالماني 
القربي وبلغ سعر الدولار عتد الظهر 
هر5ه5١‏ ينا و8ل/ا55ارا مارك 
الماتي غربي مقابل -لار1055 يتا 
و45كر١‏ مارك عند الاغلاق فى 
تيويورك أمس الاول. ١‏ 
وقد احجم كثير من تجار العملات عن 
التعامل قبل الاجتماع الذي تعقده 
مجموعة الدول الصتاعية السيع 
الكبرى غير الشيوعية في باريس في 
بداية الاسبوع القائم. عي ان يعض 
التجار شككوا في احتمال ان يأتي 
الاجتماع بجديد ومن المتوقع أن يعمل 
الاجتماع على نعم الين الذي انخفض 
سعره في الاونة الاخيرة. وكان الدولارقد 
واصل الارتفاع مقابل اين في نيويورك 
أمس الاول الثلاثاء لكنه انخقض 
مقايل المارك الالماني القرسي 


بنخند 


٠ 


وجرى التداول في اسواق العملات 
الاجنبية بلتدن امس الاول بشكل ضيق 
لاسعار العملات فيما لم يتقير سعر 
الدولار الاميركي الى حد بعيد. وتثيا 
السماسرة أن يبقى الين الياباني ذو 
السعر الضعيف تحت ضغط تكديد 
لحين انعقاد اجتماع وزراء المالية 
ومحافظي الينوك المركزية في الدول 
الصتاعية السيع الكبرى في باريس يوم 
السبت المقبل. 

وبالنسية للعملات الاخرى تراجع سعر 
الجنيه الاسترليني بضألة ويداً 
التداول ى اسواق العملات الاجتبية 
يلتدن يسعر ١9/١735ار1‏ بولان 
ويلغ سعغر الدولار الأميركي 
٠‏ 0 دلارا مارك الماتي 
و١٠/--٠5را‏ قرنك سويسري 
وه ه/ ه غرثره ١‏ ينا يايانيا. 

وق اسواق السيائك الاورويية انخفضت 


' اسعار المعادن التفيسة بمّألة فى تداول 


راكد. ففي سوق لتدن تم تداول اونصة 
الذهب يسعر - هر07/7/9177؟ بولارا 


استضراره مفساسل 





المصارك 


بينما يلغ سعر اونصة الفضة 
٠ثكره/‏ 5ذرة؛ ئولارات. 

وايلغ محافظ البنك المركزي الياباني 
ياسوش مابتو يرلمان بلاده أنه ليست 
هناك عوامل اقتصادية وراء الانخقاض 
الحالى فى قيمة الين مشيرا الى ان البتك 
سيحاول تحقيق الاستقرار في قيمة 
العمل الياباتية بالتنسيق مع الدول 
الاخرى. وقال ان ظروفا سياسية في 
الداخل والخارج تساهم الى حد ما في 
الضعف الحالى للين بما في تلك الضغوط 
التصخمية المحتملة فى اليايان وفي 
المانيا الغربية. 

واما وزير المالية يوتارو هأشيموتو فأبلغ 
اليرلان ان حكومته لا تعنزم تحديد 
مستوى يجب ان يتراوح عنده سعر البن 
امام العملات الاخرى مشبيا الى ان 
اسعار تيادل العملات تتاثر يعوامل 
تتعلق بالمضارية في الاسواق رغم اتها 
يتعين ان تتقرر من خلال القوة 
الاقتصادية الاساسية لكل دولة. 





سلطات البورصة تتضرع الى الالهسة 





سصار الأسهم البساسانيسة تغهد انخفاضا حادا عند الاغلاق 


طوكيو - اتخفضت أسعار الا 
اتخفاضا حادا في طوكيو في تعاملات 
بعد الظهر امس الاريعاء يسبب اتتشار 
شائعات يأن يعض المجموعات 
الاستثمارية تواجه صعويات. 
واتخفقضت اسعار !. الشركات الت 
يعتقد ان لهذه المجموعات لمارا 
بها وبالاضافة الى ذلك ساد شعور عام 
يعدم الارتياح بشأن اتجاهات الاسعار 
في السوق فى المستقبل. 

وقال متعامل في شركة شيرسون ليمان 
هوتون أن «المزيد والمزيد من الناس 
يدركون أن ارتقاع الاسعار امس الآول 
برجع لاسباب فنية محضة». وانخقض 
مور نيكي المؤلف من 7١075‏ سهما 
027,٠8‏ نقطة أو يتسبة 1,41 في 
المئة الى 81597,184؟ في التعاملات 
المتأخرة لقترة بعد الظهر بعد أن كان قد 
ارتفع 017/,25/! نقطة امس الاول. 
وقد ارتقعت اسعار الاسهم ني طوكيو في 
ختام جلسة التعاملات الصياحية 
امس مع تآثر المستثمرين بالارتفا 
الكبير الذي شهدته السوق امس الا 
بالاضافة الى تحسن الاسعار 
تيويورك. وأرتفع مؤشرنيكي ١ ١17,٠5‏ 
نقطة أو دسي يا المئة الى 
ا يحلول الظهر. 

وقال قوجيوارا رئيس قسم 


التعا. كة بيريتج 
ألياباتية 0 المائية ان الاسعار 

تظل ترتفع وتتخقض في السوق ربعا 
طوال-هذا موكان مؤشر داوجونق 
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| 51/11| "| إسقادخؤة قوينية‎ ١| 
]--31/515| 20| _إسنات خؤتة عويتية‎ 5 
| 9٠/11/60 |غ_إستداتخزتة عويتية ]تا‎ 
|1116 2000| _إستدات خزنة كويتية‎ 6 
| 1011/1 20140] إسنات خزانة كويتية‎ 
"| 17/10 2593| م_إسنداتخزنة كويتية‎ 
11 _إسضات خرن كويتية 20803 (1/06؟__‎ 


لاسهم الشركات الصناعية قد ارتقع 
1 نقطة اوبنسبة 1,52 في المله 


امس الاول. 
وغداة الهبوط شبه التاأريي فى بورصة 
طوكيو لجات سلطات ال وريسة 


اليابانية امس الاول الى معبد كابوتو 
قرب البورصة متضرعة الى الالهة طالية 
نها « الازدهار» في الاسوا 

المالية 0 م ديك اق 0 
الجديدة. 

وطلب المسؤولون من الالهة حسب ما 
اورد تاطق امس «الاريعاء» بآ 
يورصة طوكيو «افعلي ما من شآته ان 
يجعل السوق يزدهر والا يحدث هيوط 
مفاحِيٌ» واضاف الناطق ان هذا 
الاحتفال يجري سنويا في الفترة 


امس الاول وخلال منتصف فتسرة 
السوق ان الاسهم الحكومية حققت 


الملة_ [الديار الكويتي 2 [نوتر اضوكي ‏ [جنيه استنيني ‏ إللكااني ‏ | 
981 لق 1 11 1 99 تنا 13 لذ ل 1ك 
كت نالك نذا 7 نا 19131013 تنا بق 191990909008005 
90002 نا لك ننه 115 نا نم33 لنال 135 13313331 
5 لنا ك7 نا 9 ل لقن لال نذا 199091001000531 
نك 8 أ 32 نذا ن19099090993 اذا بلن :133333531 نن 1199909090530 
لقت 91155 !1 115 ندا لنكن1 اذا 13 ئ1 313391953 
ك9 09099996301 :19999999530 1 19999999931 نذا 113133321 نذا 933 


الاسعار كما زودتنا بها الشركة الكويتية للتجارة والمقاولات والاستتمارات الخارجية ٠‏ 


ارالشراء 


1 1 
اي له إفالثلئة___ | اما 
1 ائط ]1011/20 إللحة | 000 | 
5 لنا 08537 دكن 1122001 
اط 011ئ؟ة____ أثكاثة | 00 ا 
|البنك الدوي للانشاء والتسيو | 9,2 [|32/3/51 _ (00.دة | 0 | 
|الشركة الكوينية للاستشار ا |92 31/0/5١‏ (030ة | 0000 | 
شركة الاستتعارات الخارجية_ 7,3 [ 32/4/10 (5,55ة | 000 | 
شرتتتوليةكوينية الاستمار__ | 9,2 [١٠5/1/1ة_  505.595[‏ | 0 | 
شركة التسهيلات التجارية | 95/1١/1١ | _ ٠7,05‏ إثلاثرلاة | 0 ] 
1 /اا/لة_ أكة | | 
جاري الكويتي _٠١6[‏ | 






























وفى قبينا وصفت مؤسسة سمسرة 
اميركية بارزة اداء سوقي تيادل الا 

في فيينا وفرانكفورت بأنه الاقضل بين 
أسواق تبادل الاسهم الرئيسية في 
العالم خلال الريع الاول من هذا العام. 
وأفادت مؤسسة مورغان ستانلي 
كابيتال انترناشونال للوساطة ا مالية 
ومقرها نيويورك بأن سوقي تبادل 
الاسهم في فيينا وفرانكفورت حققا 
مكاسب بنسية 0غ بالمائة تقرييا. 
ونسبت وكالة انباء المانيا الغربية الى 
وسطاء ماليون في تلك المؤسسة قولهم 
ان المستتمرين يتظرون الى اسهم المانياً 
الغربية والتمسا بأتها افضل وسيلة 
لتحقيق مكاسب مستقبلية وفقا 
لتوقعات يازدهار الاسواق الاوروبية بعد 
وحدة الالمانيتين وانقتاح اورويا 
الشرقية. وأوضحت المئسسة الاميركية 
أنه خلال الاشهر الثلاثة الاولى من هذا 
العام تحركت اسعار الاسهم في هونغ 
كوتغ _وسنقاقورة الى الاعلى بصورة 
طفيقة أي بنسبة 0,5 و7," بالمائة 


على التوالى. 
وف نفس القفترة ايضا تذبذبت الاسعار 


في سوق وول ستريت بتيويورك بعد 
انهيارها في بداية العام الجاري.. وفقد 
المؤشر السويسري 08,1١١5‏ بالمائة من 
قيمته كما هبط مؤشر امستردام بنسية 
67 بالمائة ويروكسل بتسبة 5,0 
يالماثة. وفي لندن انحدر مؤشر فايننشال 
تايمز ايضا بنسبة 717,/ بالمائة 
بسبب متاكل اقتصادية. تواجهها 
بريطاتيا. . 










لين الياباني 






















تححههر] , 
خا 
50 جضى .الها 
ص 081 ] 
أعسي محياص يك إ+/0 | 
سم ا إءيسدنا] 
استي صب 5/80" ] 
عسصب 0081| 
اتيت عوسي خدج | 
سويز 0000م ] 


ع 
ٍ 


عه 


5 
5 
<5 


1 


































به سس | 





2 ١ 1 
ٍِّ - 8 
3| ددا‎ 


الكيماوية العربية_ |5900 


ا 
1 
]8 إطاء 


30 
11 


م 


1 
1 


ا 





1000 


ا 


1/0 


111 





2 





1 


كانت اسعار الدولار الاميركي مايل 
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لدى بدء التداول ف اسواق العملة هنا 
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كانت اسعار العملات مقايل الفرتك 
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| شركة البوتاس الاردنية تبيع| 
1 انتاجهاح 3 سبتسيرال مقبل ٍ خفض جسديد لاسصسار النفط المسرى 


0 عمان- قالت وكالة الانياء الاردتية (بترا) أن شركة البوتاس الاردنية ذكرت 


! انها وقعت عقودا قيمتها.5// مليون دولار مع خمس دول أسيوية لتصدير 1 
:8 اليوتاس اليها. ويدخل اليوتاس في تركيب الاعمدة ويشكل ا / 


© الاردين تقرييا. 


وقال علي التسور مدير عام شركة البوتاس العربية لوكالة بترا أن الدول التي 
: هي ماليزيا والهند وتايوان وكوريا الجنوبية والصين 
ل ادحوالي 8٠‏ في المئة من الانتاج السنوي الشركة بياع عادة في اسواق هذه |[ 


أيرمت معها الاتفاقات 





7 طابسا اسلاكتستساب بساة صدار 
أ 3801 و سات الخز انسسة 


يلغ عدد الطليات المقدمة للاكتتاب 
فى الاصدار رقم ١١‏ لاتونات 
الخزانة 77 طليا تقدمت بها 
ثماني جهات بقيمة 5٠‏ ٠رلالا‏ 
مليون دينار. وقال بيان د 
صدر عن ينك الكويت المركزي ان 
تسبة هذه الطليات تصل الى 
اءرخ4 ١‏ بالمائنة من حجم 
الاصدار ١‏ للاكتتاب الذي 
تبلغ قيمته ٠١‏ مليونا مشيا في 
الوقت ذاته الى ان الاسعار المقدمة 
للاكنتاب تخراوج بين ١7‏ رمه 
و5 ةرلاة بسعر فائدة تصل الى 
٠٠‏ درلا يالمائة ولالايرم بالماتة. 
واشار الى أنه تمت تلبية ١7‏ طلبا 
ويلغ متوسط سعر الشراء المقبول 
من البنتك المركزي 8١٠ر954‏ 


ويمعدل فائدة قدره 15ر8 يالمائة 
0 


ستويا. 
واوضح البيان ايضا ان 7١‏ طلبا 
آخر قدمت للاكتتاب في الاصدار رقم 
١١7‏ الخاص يادوات الدين العام 
من عشر جهات ممولة بالاكتتاب 
تصل قيمتها ٠٠٠ر494ة‏ مليون 
دينار وينسبة تصل 5ر60١‏ يالمائة 
من حجم الاأصدار المعروض 
للاكنتاب الذي ييلع ٠١‏ مليون 
ديتار. 

واضاف اته تم تكبية 71 طلبا بلغ 
متوسط سعر الثراء المقبول من 


آلبتك المركزي /21/ار0” يسعر 
فائدة 64ر8 بالماتة سنتويا 
موضحا أن الاصدارين السابقين 
اقتصرا على طرح انونات الخزانة. 









القاهرة- قررت الهينة المصرية للنفط خفما جديدا بتسبة ستين سنتا 
على اسعار الذفط المصري الخام ويسري هذا الخفض اعتبارا من الاول 


من ايريل ححسب ما 


لدى هذه الهينة. 


اتت الاسعار الجديدة على النحو التالي: 


خام | لسويس 


بلاعد 
رأس يسدران 


رأس المقارب 


6,ن ‏ دولار 
6 نولار 
17,6 درلارا 
7٠‏ دولارا 


وتبيع مصر التي ليست عضوا في منظمة الاقطار المصدرة للنفط «اويك» 


انتاجها في 
التزام توجرهات «اويك» 


© الشيخ سالم عبدالعزيز الصياح 





لرفع طاقته الانتاجية من النفط 





الجلبي يسدعو اليساببان لتقد 


طوكيو - دعا وزير التفط الغرا 
عصام الجلبي اليابان امس الى تقديم 
مساعدات ليلاده لتعزيز التنمية 
الصتاعية قيها وطاقتها على انتاج. 
البترول. ووصل وذير النفط العراقي الى 
هنا الليلة قبل الماضية في زيارة رسمية 
لليابان تستمر سنة ايام تلبية لدعوة 
من وزارة الخارجية اليابانية. 


مسؤولون ياباتيون أن الوزير الجلبي. 
اكد تناكاياما أن العراق سيواصل نزوي 
8 اليابان بألطاقة بواقع العلاقات المتيية: 








وكانت اليايان قد وعدت العراق وايران ‏ ' 


بتقديم. مساعدات لهما في اطار 
جهودهما لاعادة اعمار ما هدمته 

ثماني سنوات من الحرب يينهما يعد ان ' 
توصل الجانبان الى وقف لاطلاق التار في 
عام ١548‏ . واعرب ناكاياما عن 
ارتياحه لاحراز نقدم في حل المشاكل 
المتعلقة يتسديد العراق لديونه الهائلة ٠‏ 
لليابان والتي تقدر بحوال كد 
مليارات دولار وتشمل ديون العامة 
والخاصة. 





556 


© عصام الجلبي ‏ , 
وقال الوزير الياباني ان المسرح مهيا 
الاك لتوضيع نطاق الغلدجات بير العراق 
واليابان في ميادين التعاون الاقتصادي 
والتبادل الثقاي. 


واكد وزير النفط العراقي ان بلاده تود ان . 
ترى السلام يتحقق في الشرق الاوسط 


كله وذلك بحل القضية الفلسطيتية 


والتزاع العراقي الايراني. 





القريعي: المحرض المصري فى الكويت 
تعبير عن تطور العلاقات بين البلدين 


صرح الدكتور علي القريعي مدير عام 
شركة الصادرات المصرية بان أقامة 
المعرض الاول للسلع والمتتجات 
والخدمات المصرية ف ألكويت يأتي في 
اطار الاستراتيجية آلتي تقف حاليا 
وراء عمليات التصدير يكل قوة للعمل 
على اتطلاقه. 

.وقال الدكتور القريمي في مؤتمر صحفي 
عقده يمتاسية اقامة المعرض "ان 
خمسين شركة من القطاع ‏ العام 
والخاص تعرض احدت ما وصل اليه 
الانتاج المصري والذي يتميز بالجودة 
وامكانية منافسة ' الاجنيية 


الموجودة بالسوق الكويتية المفتوحة. 

واشار الى أن المعرض ياتي في ظل تطور 
ايجابي في العلاقات المصرية الكويتية 
فى مختلف المجالات خاصة في المجال 
التجاري الذي يشهد تطورا سريعا 
وملموساً. وتجدر الاشارة الى أن المعرض 
تنظمه شركة الصادرات بالتعاون مع 


جنيقف - قال مسؤول في السوق 

الافروبية المشتركة هنا انه اذا ما عمل 
باقتراحقدمته دول السوق للاتفاقية 
العامة التعرفة الجمركية والتجارة - 
جات - حول. الاتجار يحقوق الملكية 
القكرية فان نسية الاتجتار هته 
ستتخقض يحدة. وابلغ كبير مقاوضي 
السوق الاورودية المشتركة حول حقوق 


الملكية الفكرية بيتركارل موغتر مؤتمرا " 


صجفيا هتا أن. السوق الاوروبية 
المشتركة كانت اول جهة مشاركة فى 
مفاوضات طاولة أوروغواي المستديرة 
الملكية الفكرية. ٠‏ 

اتار الى انه تم تسلي 0 
الاتفاقية الى (جات) قبل عد اي 
وقال موغتر ان مسودة الاتفافية 
الذكورة جاءت في اطار عملية توحيد 


شركة التجارة العامة والمقاولات 
الكويتية تحت رعاية فيصل الخالد وزير 
التجارة والصداعة. 

وقال جاسر باسل ممتل الشركة 
الكويتية المشاركة في المعرض المصري 
ان المعرض يخدم الاستراتيجية العربية 
التي تهدف الى تحقيق التكامل 
الاقتصادي العربي. ومن ناحية اخرى 
اعلن عبدالرحمن هلال المستشار 
الصحفي المصري بدولة الكويت في 
المؤتمر نفسه انه سوق يتزامن مع فترة 
المعرض اقامة جناح للكتب والمطبوعات 


' المصرية تتظمه الهيئة المصرية العامة 


للكتاب فضلا عن اقامة معرض للفن 
المصري المعاصر ينظمه المركز القومي 
المصري للفنون التشكيلية. 

واضاف المستشار الاعلامي ان حِناحا 
للهيئة العامة للاستعلامات سيقام 
خلال المعرض اضافة الى حتاح لوزارة 
السياحة. 






اوروبا الغربية مع حلول عام ١5151‏ 
وأن نص المسوية يعبر عن وجهة نظر 


المجموعة في الصتاعة بشكل افضل: 


ويتالف اقتراح المجموعة الاورويية من 
3 خمسة اجرزّاء 
غطى الاقتراح الآحكام العامة 

1 اتتراح الأحجام 

ويتناول المعايير ف حقل الملكية الفكرية 

الملكية الفكرية وتملكها 

بالاضافة إلى احكام اضافية اخرى. 

وقال موقتر ان الاقتراح الاوروبي 

القربي يهدف الى دمج نتائج المفاوضات 

التي جرت في جات حول حقوق الملكية 

الفكرية. وتدد على القول ان السوق | 
الاوروبية المشتركة تسعى لمشاركة كافة 

الاطراف الموقعة على الاتفاقية للتعرفة 

الجمركية والتجارة فى التمسك بالاطار 


١‏ صفحة ويقع في 


وتنفيد حقوق 


القانوني لحقوق المأكية الفكرية. 





يم مساعدات للسراق 


العتيبة يصل الهند 

تيودلهي - وصل الى الدكتور 
مانع سعيد العتيبة وزير البترول والثروة 
المعدنية بدولة الامارات العربية المتحدة 
في زيارة للهند تستقرق يوما واحدا . 
وذكر ان الدكتور العتيبة ينقل خلال 
زيارته رسالة من الشيخ زايد ين سلطان 
آل نهيان رئيس دولة الامارات الى 
فيشوانات برتاب سينج رئيس وتراء 
الهند تتعلق بالعلاقات بين البلدين 
وعدد من القضايا ذات الاهتمام 
المشترك . 





أوكانت الهشد. وقعت مع الامارلته 


مجموعة من الاتفاقيات تهدف الى 


. استياد “ار ملايين يرميل من النقط 


الخام من امارة أبوطبي في كذاكةا 
ولار؟ مليون يرميل من أمارة دبي. 


وزيرالمعادن 
الايراني يصل روما 


روما - وصل وزير المعادن والمتاجم 


مغادرته طهران ان هدف هذه الزيارة 
يكمن في أجراء مياحتات مع رئيس 
الوزراء الايطالي ووزير الخارجية 
والاقتصاد والتجار الايطالية . 
واضاف الراديو تقلا عن المسؤول 
الايراتي قوله ان الجدول الزمني لهذه 
الزيارة قد وضع منذ ثلاتة اشهر وقد 
أتفق الجائيان على عدة مواضيع سوف 
يتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة . 
وكان قد اجتمع وفد ايطالي مع 
المسؤولين الايرانيين قبل عشرة اشهر في 
طهران . 


رأس شقير - خليج السويس - يدأ 
تنقيذ توسعات جديدة لزيادة انتاج 
حقل اكتوير بخليج السويس الى 3/١‏ 
الف يرميل يوميا خلال الشهرين 
القادمين وهو اكبر حقل متتج للبترول في 
مصر مع زيادة الاحتياطي "١‏ م للحقل 
الذي بيلغ حاليا حوالي تمائمائة مليون 
يرميل الى - 60 مليون يرميل. وصرج 
الجيولوجي شوقي عابدين رئيس شركة 
بترول خليج السويس يان الكيمياتي 
عبدالهادي قنديل وؤير البترول والتروة 
المعدنية طلب خلال تفقده لحقول 
اليترول في خليج السويس والصحراء 
الشرقية تحديد برتامج زمني لتنفيدذ 
التوسعات الجديدة لحقل اكتوير التي 
تتكلف ‏ + 11 ملايين دولارب وتتضمن 
التوسعات تنمية اكتشاقين جديدين 
للبترول وامندادات كشفية جديدة 
لحقل اكتوير وتركيب ثلاثة أرصفقة 
بحرية جديدة وحفر ١8‏ بثئرا جديدا 
لانتاج اليترول. : 

كما تفقد الوزير يرافقه الدكتور حمدي 
صبدي الشيرادي رئيس ليله لمعي 
البقرية بالحزب الوطني مشروع تنقية 
التوسعات الجديدة لمحطة المعالجة في 
رأس شقير والتي بلغت تكاليقها حوالي 
© مليون دولار. وتستهدف التوسعات 
زبادة طاقة المحطة الى 1٠٠١‏ الف 
يرميل بما يحقق فصل أكير كمية من 
المياه والقازات المصاحية لخام البترول 
بالاضافة الى تطوير وتحديث معدات 
حماية مياه خليج السويس من التلوث 
البترولي وذلك عن ظريق تركيب 
مضخات فصل الزيت والشوائب من 


المياه المنصرفة الى خليج السويس. 


السوق الحرة وتحدد اسعارها وفق تقليات هذه السوق مع 





خاضعة لعملية مضاريبة استراتيجية وراءهااليهود 
صو ر هسة فويتصسا: اسعصار السذ قب ستكنفاسة 
تسر اجسعسا كسيسر 





أفبيتا - تراجع مؤشر اسعار الاسهم في 
بورصة فيينا امس الاول ب 9/,/86 
نقطة الى 77,85 نقطة على الرغم 
من التمديد في حصة التداول الرسمية 
يحوالي ساعة. 

كما تراجع مؤشر- كريديت اتشتالت- 
أيضا من ”",/ الى ٠‏ 587,8 نقطة. 
وعتد اقفال اليورصة كان هناك ما 
مجموعه 01 شركة ومؤسسة خسرت 
من اسهمها مقايل ارباجح ل 1لا 
مئؤسسة فيما ظلت الاسهم ثايتة دون 
نقبم يذكر ل ١6‏ شركة ومؤسسة في 


البورصة. 
ومن بين الاء التي شهدت تقلبات 
قوية أدت الى تراجعا تسبي يوم امس 


أسهم الاتحاد التمساوي للصناعة 
النفطية وصناعة المناجم والمنسوجات 
وشركات التامين مقابل أرتفاع طفيقف 
للمصارف وبعض المؤصسات المالية 
كمصرف «لتندريتك». 

وقد ظلت سوق السندات والاوراق 
المالية الداخلية ايضا تابتة في بورصة 
وأوضح الخبير الاوروبي في شؤون التقد 
والاسهم والذهب- رولاتد لتشل- من 
ينك د - لامبييت-_ أن ازمة 
الاسهم الاخيرة في بورصة طوكيو 
ستؤدي حتما الى نقص في السيولة ' 
النقدية في العالم وبالتالي الى حلقة 
جديدة من «الفوائد المرتقعةم مما 
سيجعل الجميع يتسايقون الى 
الحصول على السيولة يدلا من الذهب. 





تسبسوط الليسسرة الملستساشيسة وسسط 
يسان ساسك وتصصيسسد بسكتسرى 


(الينك المركزي) أن الدولار الا 
سجل عند اقفال السوق المالية امس 
الاول سعرا بلغ معدله 086 لبرة 
لبنانية اي بهيوط قدره عشر لبيات عن 
السعر الذي سجل عند اقفال السوق 
يوم الاثنين الذي سبقهم 

وقال خبراء في الاقتصاد أن هبوط قيمة 
الليرة يعكس تزايد المخاوف لدى 
اللبتانيين اللذين اسرعوا الى شراء 
الدولارات يينما كان جئود العمصاد 
ميشيل عون ورجال ميئيشيات القوات 
الليناتية يستعدون لزيد من المعارك. 
واضاف الخبراء يقولون ان تدمير 
المصانع والمؤسسات المختلفة والينوك 
ف المتطقة الشرقية والاضرار الت 
لحقت بمحطات توليد الطاقة الرئيسية 
ومؤسسات توزيع المياه وخزانات الوقود 
آدت الى شل اقتصاد اليلاد العثيل اصلا 
حتى قبل أن يزيد الاقتتال الاخير في 
محتته. 


وقدرت الخسائر بمليار دولار. وقالت 





مليون برميل 7-7 
انتاج اوبك فى ممسارس 


ياريس - اعلتت الوكالة الدولية تلطاقة 
أن اتتاج الدول اعضاء منظمة الاوبيك 
من اليترول قد وصل خلال شهر مارس 
الماضي (/,777) مليون يرميل يوميا 
واشارت الوكالة الى ان هذه الكمية هي 
نفس الكمية التي انتجتها دول الاوبيك 


خلال شهر فبراير الماضي والتي تزيد 
يتسبة لا,١‏ مليون برميل يوميا عن 
الحصة الانتاجية التي أقرها وز 


بترول دول الاوبيك وهي ( ؟؟ ) بليون 
برميل يوميا ٠‏ 


واوضحت الوكالة في تقرير لها نر هنا 
أن كمية مبيعات دول الاوبيك من 
اليترول الخام فى الاسواق المالمية 
خلال شهر مارس الماضي كائت اقل من 
كمية انتاجها بسيب انخفاض نسبة 
الطلب على البترول من قبل شركات 


المصاف وللعرض المتزايد في كمية اللخام 
التقيل . واشار التقرير الى ان استهلاك 
اليترول في دول متظمة التقدم والتطور 
الانمائى الصناعية وصلث خلال 
الفصل الاول من العام الحالي الى ألى 


/,.7 بليون برميل يوميا أي يزيائة 
بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من 
العام الماضي . 

وتوقع التقرير ان تزيد كمية استهلاك 
دول منظمة التقدم والتطور الانمائي 
الصناعية خلال أله الثاتي من 






















«الدأى العام» - 75/6/-188 العدد 12012 















































!| ارتفاع عدد العاطلين عن العمل ف بولندا / 


وارسو - ارتفاع عدد العاطلين عن العمل رسميا في بولندا من ١07‏ الفا في |7 





اواخر فبراير الماضي الى 7؟ الفا في اواخر مارس المنصرم . وذكرت الدائرة لماذا لا يعاد تشخيل 
7 المركزية للاحصاءات الرسمية ان معظم المتضررين من افة البطالة الجديدة هم 5 نع الادوات الصحية 


من الشيان والنساء . واضافت اته قد تم فتح 4 الف مكتب عمل في بولئدا © 
لمساعدة العاطلين عن العمل الجدد على اليحتث عن عمل : : 
وقد عقبت صحيفة تربيونا الناطقة بلساآن الحزب الاشتراكي الديمقراطي على. 2 
؟ هذا الرقم الجديد المرتفع لليطالة يقوتها ان توقعات الحكومة بأن عدد العاطلين 
5 عن س0 سيقارب ال- 1٠‏ الف ابريل ١95 ٠‏ قد بدأت نتحقق . ونظرا |[ 
للتوترات المستمرة في العديد من القطاعات الصناعية والاقلاس الجماعي الذي // 
2 بهدد شركات صناعية عديدة فان المليون عاطل عن العمل في بولندا سيصيح ,َ 
أمرا عاديا خلال فترة وجيزة , 7 
وقد بيدأت ظاهرة البطالة نتفتى في مختلف دول اوروبا الشرقية نتيجة للعمليات ,7 
الاصلاحية السياسية والاقتصادية الجارية والتى ادت الى اعادة توزيع الفقر /, 
1 على تلك المجتمعات مما اسفر عن تفاقم البطالة . 2 


البلاد نع لانتاح الادوات 
ا 
المصنع تكيد خسائر كييرة من 
جراء دخوله في الاسواق المالية 
والمضاربة ووقعت بعض 
الاختلاسات فيه بالاقافة الى 
سوء الادارة رغم اند ذو جودة 


قن الانتاج, ولكن هذا المصنع 
عند ايقافه اعلن بان السبيب 
عوك الى صعوبة تسويق في 
المنتجات رغم اننا قى البلاد 
ولله الحمد نستهلك الكثير من 
الادوات الصحية وخاصة أن 
هناك مشاريع كثيرة ئ البلاد 
وهي بحاجة الى الادوات 
الصحية اضافة الى ترميم 
الادوات الصحية التي يصديها 
العطب ف كثير من المباني. 
فالكويت اذن تستهلك الكثير 
من الادوات الصحية ولا توجد 
صعوبة ف التسويق وخاصة 
انها الشركة الوحيدة في 
النكويت لانتاج الادوات 
الصحية, ولكن الاعلان عن 
السبب الحقيقي سوف يكيدها 
خسائر كبيرة فلماذا لا يمود 
هذا المصنع بحملة جديدة 
وادارة جيدة وينتح للسوق 
المحلي ويدعم من قيل الحكومة 
يحيث تشجع اصحاب القسائم 
لشراء الادوات الصحية من هذا 
المصنع وكذلك المؤسسات 
والشركات الحكومية تلرزم 
بالشراء من هذا المصنع أيضاً 
مع العلم ان منتجات هذا 
المصنع عند التصفية أتضح 
انها من اجود الانواع وخاصة 
اطقم الحمامات والمقاسل 
وغيرها اضافة الى ان الحكومة 
ستعرض على اصحاب القسائم 
والقروض اسعارا جيدة 
للادوات الصحية وبهذا تكون 
الحكومة قد اضافت صواد 


جديدة مدعومة وهذا يزيد ظ 
ظ 
ا 
| 
| 
ا 
ا 
أ 
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؟ فى الاسساسيسع المقسلة 













© الاوساط البهودية تطرح كميات ضخمة من الذهب لتجميد الاموال العربية. 
وقال الخيج الاوروبي في تصريسح ‏ للييع في اورويا ياأسعار تقل من * إلى 0 
تلفزيوتي التقط هنا ان أسهم الشركات يالمثة عن سعر الذهب الره الملحدد 
العالمية ألقوية والتي يطلق عليها- يلو ف بورصة لندن وذلك لتجميد الاموال 


إصة تسويق والانتاج: اما ايقاف 
الي العربية في سبائك من الذهب في البنوك | | الصتم ان هذه القترة فمن 
اما اسهم الشركات الضعيفة فانها الاوروبية وخاصة في زوريخ في سويسر | | الممكن ان يؤديي بالالات الى 
مهددة بالتعرض لازمة شيبهة بإزمة ومنع العرب من المشاركة في العمليات | | التلف والمواد الموجودة حاليا 
عام /1669 في البدرصات العالمية. الاستتمارية القادمة في دول اورويا | | او إن ب غين صالحة 
ان مصدر وثيق الاطلاع في بورصة ‏ الشرقية. الاستعمال فانقاذ ما يمكن 
ييتا قد ابلغ وكالة الاتباء عم ا انقاذه شيء لا بد منه وخاصة 
سايق أن مؤسسات يسيطر كما تهدف هذه العملية طبقا للمصدر انثا في بلّد د تورك 
اليهود في الولايات المتحدة واورويا الى المضاربة لعرقلة العملية الاصلاحية الكثبر من الادوات الصحية 
الغربية قد طرحت كميات هائلة من الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي 0 يدون ذلك من تصن 


الذهب فى الولايات المتحدة وأورويا الذي يعد من بر الدول المنتجة للذهب 
الغربية قد تقدر بحوالي ٠١‏ اطنات في العالم. 
يد منه سواء كان ذلك من قبل 
مساهمة الحكومة او مساهمة 
الخاص وبالامكان ان 
تتاب العام من جديد . 
او تساهم فيه الهيئة العامة 
للاستتمار من طرف والبنك 


القطا 


تكون الادارة انتاجية ب 
عن المصالح الشخصية. 


خالد بكسيتاى 
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© الليرة كانت اقوى عملات الشرق الاوسط 
مصادر رسصية ان كمية من الوقود تيلغ 
قيمتها مليوتين وتصق مليون دولار 
احترقت عندما اتدلعت الثار هذا 
الاسد عترانتات-لتوقود أمدييت ٠:‏ 


ابو ظبي تساهم ب٠‏ 7/0 
من قيمة دراسات 
الجدوى الاقتصادية 


التقليات او بقصد الهجرة أو ايداع 
اموالهم في يلد امن. ومضت المصادر 
المصرفية تقول ان المودعين الاثرياء 
ينقلون دولاراتهم الى الخارج وان 
الاجواء السياسية والعسكرية المتزايدة 
الاضط راب ا بمن تبقى من 
المستثمرين القلائل الباقين في البلاد الى 
مغادرتها. والعملة اللبنانية وهي سايقا 
واحدة من اقوى عملات الشرق الاوسط 
كانت قيمتها سنة 19/4 تبلغ خمس 
ليرات لكل دولار. 


ابوظبي - وافق مجلس ادارة المؤسسة 
العامة للصناعة على دفع 76٠‏ من 
قيمة براسة الجدوى الاقتصادية 
للمشاريع الصتاعية في امارة ابو ظبي 
وذلك تشجيما للقطاع الخاص على 
عمل دراسات جدوى اقتصادية . 

وصرح رئيس مجلس ادارة المؤسسة 
حسن موسى القمزى بان المجلس اتخذ 
في اجتماعه الاخي قرارا بالمواققة على 
ذلك فى ضوء المذكرة الخاصة بهدَأ 
الشان . واضاف أن المذكرة اشارت الى 
ان المشاريع الصناعية ذاتٍ 
الاسنثتمارات الكبيرة ينبغي أن يعد لها 
الاعداد الجيد قبل التنفيذ وأن يتم 
التاكد ألى أبعد حد ممكن من جدوى 
وجودها ولتحقيق ذلك يجب ان يسيق 
الاعداد لتلك المشاريع دراسة جدوى 
اقتصادية يتولاها اختصاصيون . 


وقالت المصادر ان هناك سيبا آخر 
لهبوط الليرة هو زيادة الطلب على 
الدولار في سوق لبنان الحرة. وقد حول 
الوق من الناس مدخراتهم بالليية 
اللينانية الى الدولار لحماية اموالهم من 


العام يمعدل (0) بالمائة عن نفس 
الفترة من العام الماضي تصل الى 
١1,0؟)‏ مليون يرميل يوميا . كما 


توقع التغرير ان يصل الطلب من يترول رقم قياسي بالاكتتاب 
دول الاوبيك في القصل الثاني من العام ف سندات الخزينة 
الحالي الى ٠١,5‏ مليون برميل يوميا اللبنائية 


مقارتة يمعدل بلغ 71,7 مليون يرميل 
يوميا خلال القصل الآول من العام 
الحالي . 


ايران وفرنسا تشكلان ؟ لجان لحل مشاكل دين 


بيروت - وصلت عمليات الاكتتاب فى 
سندات الخزيتة التى تصدرتا لبنان 
الى رقم قياسي خلال الاشهر انثلاثة 
الاولى منذ هذا العاء. وذكرت مصادر فى 
وزارة المالية أن الأكتتاب فى ستدات 
الخزيتة وصل الى ٠‏ ؟ ملياراً ١/9‏ 


















ملبون ليرة لبنانية اي بفائض وصل الى 

سبعة مليارات ذيرة. وهذء هي المرة 
نيقوسيا - اجرى فرانسوا شي المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الفرئسية الاولى الذي تحقق فيه سندات الخزينة 
محادتات في طهران مع محمود فائري ناتب وزير الخارجية الايراني بشآن نزاع مثل هذا الرقم منذ بدء العمل بها قبل 
على قرض قيمته مليار دولار. اربع سئوات. 

من جهة ثانية اظهر مؤشر أسعار السلع 


وقالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تستقبل نشرتها في 
نيقوسيا ان الجانيين أكدا رغبتهما في تسوية النزاع يشأن القرض الذي تبلمٌ 
قيمته مليار دولار والذي قدمه شاه ايوان الراحل في عام ١61/4‏ للمساعدة في 
تمويل برنامج نووي فرنسي . 

وسددت فرنسا بالفعل ٠‏ 77 مليون دولار من القرض ولكنها توقفت عن سداد 
ياقي المبلغ للحصول على تعويضات لشركات فرنسية خسرت عقودا كببية في 
ألايآم الاولى من التورة الاسلامية عام 1419/4 التي اطاحت بالشاه ‏ وقالت 
الوكالة إن السؤولين اتفقا على تشكيل تلات لجان عمل لتابعة المحانتات التي 
جرت بينهما . وكان شح قد وصل الى طهران مساء الاثتئن ف زيارة تستمر 
خمسة ايام . 


يداية شهر رمضان المبارك ارتفعتث 
اسعار الخضر والفاكهة بتكل كي 

ا حدا_بوزارة الزراعة الى 
اصدار قرار يوقف تصدير الخضر 
55 الى الخارج حتى تهاية شهر 








لا أحبك لا أكرهك 

عواطفي محايدة تجاهك 
وقصائدي التي كتبتها لك 
واصفاً رسمك 

بت أمقتها 0 أود أن أحرقها 


ما شين خاي تح 
وخلانى لا أطيق اسمك 

وانت ألتي نبضت عروقي 
ا يِ 


عاد جارجارد 

أشجانك المبعثرة فى الجرائد 
تبوح بالخاني ١‏ 
وهمساتك من حر أتقاسي 
حتى أسرا ار إلمى الملوثت بحيك 
كان قلبك صافياً 
أعلنتها مضرجة بالحير 
على الملا 
فصارت أشواقي 
لكل القطيع كلا 

معروف صادق عبداللطيف 


الىمنصورالملا 


-- 0 شي اسان 
اتهاماتك شعاراتك * 


ولبنات منانا 
2-1 ما يحله لك 
شئثت ام آبيت تحن 
لحب والوقاء 
وتظل انت ابدا 
العاشق الولهانا 


الوفاء والظلم 


قلبي لديك وضعته 
عريون محبة ووفاء 
بالله عليك صته 
من كل غدر مجفاء 
احلى ما فى الرجل انه ظا 
واجمل ما في المرأة انها مذ 


سميرة 


لقد اراد الله أن يكون قدري معقودا 
الشمل بالاحساد متضود؟ 
اماه ليس هو الحييب الموعود 


تجعلني غي موجود وموجودا ' 

أمي.. لقد غرست في الوفاء كما اتخدت 
الله معبودا 

ولن اجعل يجسدي هذ! الجرم مشهودا 





المقتى 





على شراع الحياة وجيين الامل المشرق 
0 لغ 1 الحزن واخقي 








0 أقاسي وم الحب وض الاتسجان.. 


اتركيني وحدي اعاتي ماساة زماتي 


اتيتٍ 4 افع 0 


للغدر والتقاق 
.. لا للوفاء. ولا للصقاء. 


يا زمانا!! الدمار فيه قد انتشر 


ماجد محمد ناصر 








اريد الحب ١‏ 
/ لا تكن انانيا امك ايها الحبيب 





اتها حم ا ا بيني 1 وبين 
الحقيقة 


فالتضحية والتبادل والعطاء جوهر 
الحب علاقة حية لا تحاول أن تميتها 


والحبي طريق الحرية وليس اداة 

للاستعياد 

انه ليس أمتلاك او سيطرة او غزو 

بل اساسه المواققة والتوافق 
الاستجابة والتيادل ويعض الفلاسقة 





يعتير الحب مفهوما اعمق واعمق. 
فأنا عندما احبك فان 
اجل الحب كفاية لا وسيلة أي لذاته. 








أتعل ذلك من ٍ 


تتعرف على لبي الذي احبك فان 7 
يك ان تفرق بين كد ٠‏ الحليقي 0 
والتروة العابرة اي ان تحب 7 


حقيقيا.. حبا تلقائيا 
والتخطيط 


كفاك.. لا تجمل حيك بي 


لا ارمل فيه عوامل التديي / 


يعد أن اعتقدت حبك هي ملجئي 1 


الوحيد في وقت حزني.. 


الوفاء- فتاة كويتية- بيان 7 


مبحرة ضاد التيسار 





الشوق والحنين لاشمخ كالصواري- 


1 لن ارقي كي عن حريتي.. فآنا ملك 


1 لن 0 ل سي لاجل من كانت عذاب ليلي 


دي 
7 ان اسي بجراحي معاندا واسعى في 


7 اتن أُسف لما ستلاقيه من الوحدة او 
7 لوعة لقراري 

7 لكن يدك الت 
البعد عن جواري 
انت عذبتني 0-0 
المواصف لال 9 
/ لا تلوميني ولا تعاتبيني فإنتي عازم 


خطت قدرها وارادت 


نهر.. تشفق 


عندما تكتب الزمجة باستمرار فيما 
يتعلق بالكيقية ألتي تمضي بها الوقت 
حارج المتزل فان هذا يضيف حلقة 
جديدة من الشكوك- خاصة عندما 
يدرك الرجل بانها تكذب فتقدم له 
اعذارا واهية غي مقتمة أو نت 


ليس من حق الزوج أن يقضب او يشك 
من دليل واحد ثافه. لان الكثيي من 
الزيجات يقمن يمتاورات بقصد اثارة 
الغيرة عند الزوج: والتاكد من حبه. غير 
عالمات انهن أثما يلعبن بالنارء لان 


| الزوجة غير المخلصة تكون عاآدة 
أ حريصة. وقلما تصل بها الحماقة الى 


حد تكشف نفسها امام الزوج لاثارة 





ولن اتراجع عن قراري 
اجا أل حيث كنا تحلم باليقاء 


وصاهجر ُ 
ساعائق ا وحدي وادعك تبحرين // 
ضد ت 

امنا وكرا فيه اعلن كل يعم | 


عن عن اتتخاري 


فلا تبكي على ما م 
من دروب في مسا 7 
فانا لست أبكي زمأني ولا حلمي و 7 


حتى صقاري 


ولن ابكي سوى عمري الذي ساسدل / 


عليه ذكرى استا 


اعتذاري 


اتوجه اليك بالتحي وارجوك ان تقبلي 1 


ابو طلاى: ْ 


م الصيد. مع طول فراق 





ْ | نقاد ش حول المرأة.. ا 


الغيرة. 7 
ان تصرف الرمحة فى الحقلات او الاماكن 12 
العامة يضيف عامل اتيات؛ او تفي 7 


جديب لاسباب شك الزوج- فهل تتصرف 
الزوجة بوقار؟ وهل تكثر الدلال وتكلم 


الثامة. ولكن هناك حدونا بالتسبة 


اذا كانت مرتيطة. فلكل شى 
(وبالاخص في مجتمعنا الشرظي الذي 
لا يعرف الرجل حدوده). 
(إنقل حرفيا خ بعض التعديل) عن 


سيمون دي ييفوار. 








ألا اين المفر؟؟ 
شعينا مسرع تحو الظقر . 


حجر الاساس ١‏ 


واذا م 3 تائهة.. 

تسيل على الشوا 

وعلى الضفاف يشيد دولتتا الحجر 

حجر الاساس لعزة.. 

حتما سيصنعها القدر؛ , 

ويموتك ارتاعت ضور 

وم الغرقى ببحر 1 
ويكشف زيف اجتاد التتر 

حجر 


طىء كالتهر - 


تلتسقط الاقعى ودونته الاثي / 
ويجتب حِثتها اللعيتة 
ينهي سم الاق 


شعيتا الذ 


امىء للسلم.. 


عطا سالم الشاعر 





ىٍِ ل لن أنساك ابداً 
فكيف أنساك وأنت 





ساصارح الدنيا بحب ب «صادتي » 

قظللت مطعونا يسهم ف والرشاد» 

حتى غلت بي ريية قسألتهاء 

أصحيحيا «عمري» تياريح الجسى 
انت الجسد.. قطوته مثكل الصقحة 
القرقي ب 

ببحرمن زيد!! 

عصفت يعقلي. قالتقيت يمن احب 

وما في جعيتي 

أخاف عليه من عين الحصد 


عطا سالم الشاعر 


كفيفة 


99 


الحياة ألم وسعادة.. فراق ولقاء. 


ايتسامة ودمعة. ان الحياة الت 
تحياها فائية لا محالة ولكن.. هل تركذ 
وراءتا شيئا ينفعنا يوم لا يتقع مال ولا 
بثون الا من اتى ين 
فهل اطعمتا مسكيتا 
مشررين هل استطعنا حقا أن ترسم 
البسمة على شقاه المظلومين- وهل. 
طلا لتدوم السعادة والمحبة بين 
قما أجمل ان تطعم أحد 
ار ولو بقطعة خبز.. والاروع هو 
شعورك وائت تاوى أحدا المشردين.. 
قلندعو الله جميما أن يهدينا لطاعته.. 


... شهسة ول.. 


لوعة الحب سمادة. تزهر التئب 
قيسمو. ويرى الحرمان قي الحب زادمم 
حين لا يبلعٌ قي الحب مراده. 1 


الامل المشرق 
الصياحية. 












على فامش قليجي 003 






يقئم يي 1 

عي التازفة من 

ملأت كاس الشوق وحوا 0 

الجائمة بين متاهات الذكريات 

3 اتعيتني - 

ونقدي 2 تجرعت حشرة الفرئق 

وصدري ضاق بما لا يما - 

ضاق وقد الآه النييحصة 0 

يرددهاً وقت راحةا الخلق .- 

ييقى هو اه بدنيا الاشواق 
الآ -. 

أه يا 
قرحة اللقاء .. ب 


















اللون 

0 لارتداء هتا الفستان والظهوريه الخاسيات د الشعرا قنة 
1 ناء هنا على شكل دائرة او كر: 35 8 1 
و تعليق اقراط على شكل كرة قدمٍ لاطو . 

0 تعليق عقد اليقبة تتدل من 5 
.اما ١‏ بيك قم ل الشمريح: كال أن يضعن بدلا متها حجايا ابيض يه 
مريعات سوداء او العكس . عكس . وختمت التوصيات يتص يقول بآن كل من لا تدقيد 


0 اقول + لقد تسيتم 0 توصياتكم 











أنه يصور 
ضغير فجرته 


١‏ 7 ا على 
أوتار اللفيلة البرينة يا جنيك 



















الحتاء .: الذي لا بد يان ' أني باق على العهد مهما 
يكون للها ين 7 كعب للتصيرات ‏ أن واحدّة منكن اصبحت توجة لي باق على الوعدبهما طال اتتظاري : 
]| يا من 
: تمت .باق يا حبيبي أعلي التقي بك مع 
ظهور. فجر . 


ابويشار 


دروس الزمن 


طوال مسبرتتا في الحياة .. تمر ينا . 
التجارب . والضوائق . والمشاكل 
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هل يعلم الحب احدا - . . . جاحدا للمعروق .. جحد كل ما أ' 
أحلم بلا نهاية .. قمت يه من مساعدة عندما كان 
يا سنة شاحية بين ازهار جتة من الجنات - بحاجة ماسة اليك . فلم تبخل 
هل يعرف الحب أحدا .. عليه بوقوفك معه بالامس القريب 
كعطر فوح يترك المحيا شاحيا - اونكران الجميل .. من تاكر احسنت 
وهو تخلة السلام في صحراء الالم .د اليه ذات يوم بان مددت اليه يدك . 
:هل يعرف الحبا | - صد اليوم بوجهك ينكر يكل قسوة | م 
انه طريق مزهر عونك له آبان محنته التي مر بها 
وشراب يدرو ىمرم معه كل امجاد الدنيا ألا مجد الحب . ٠‏ قبل فترة قربية ويلاحظ من مر بمثل 
سلام وسط الحرب -- 1 هذه اللواقف أنه تحول من شخص ., 
ا م واحد وهما شيئان . - في جنة كنها زعام الى اطووغما عنه الى أن جعلته تلك 
الكل يعنقب للخب . 

اج ساية بعاسية لعي ل 





3 


مخرج منها 
ا لود 
اتعسقنية زف 
احد من عتا 
ا انوي ا في الآرض- 
فالكل يعرف الحب ؟! 
أته عتاب القلب ؟ 












5 6 
و تصحيح الاوضا 
أ سات اله العير قبن عام 





مرش ابو ععايد 





ح1 مظاهر زائفة!! : 5 
باح الخير 1 أفكر في التدخل كئعهم لاتهم مجموعا 
7 0 ... صباح الخي لكل كلمة كل من يتظاهر يالغنى والتراء 0 ..وخفت على نئسي ! 
لعن التراء نكشقه 1 
َ .. صياح الضي لكل. همصسة عكس ذلك فكم رأينا من سيارات لن أقول الا دالله يبحم شياب زمان؟ 


فخمة «ولكن باقساط تكسر الظهره 5 


«وكم رأينا من اريالات لتليضينا 
سيارات «كلك» ‏ الدثيا يا 2 
مظاهر.. ومسظم ما تراه من متاظر.. 


ا ا ب ا 


والختام... كلمة !! 







الزوبحة قادرة على محو مدينة ... ولكنها  '‏ 







< غلاف للفتيات !] تختفي تحت تسمية المظاهر الزائنة © 
اتا ثرى داتماً صور الفتيات والسيدات خبد قادرة علن فلي وس أرفك عقنة ' | 
] على غلاف المجلات ... دون الشيايس شياب طائش!! َّ 


هل معنى هذا أن الجمال اقتصر على تصرقف صييا مجموعة 
| وجوه الفتيات د ان ل عن الشياي ' يم 
8 امتدقع لمشتري الى شراء العامة وليتهم كاتوا أطفالا بل 






3 ديعا 
7 الع | 
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نكا ليها 


حمة ونا 


يام دفقا 
ل ملز 


أ 
8 
فك 


أيه ا نستة الكارتة حيت عاآتت كثييا 
ع3 0 









وذات يوم جاءت من الضباب لتصبح 

مريام دابو حستاء سلسلة اقلام 
«جيمس بوتدو .- وهي امرأة نهبية 
الشعر, جاءت لتلقى سحرهفا على 
آلن 
«الشهادات ألحية »- 


ومن هتاك وقبل ثلاث ستوات بدأت 
مما:»-* 66 رحلة التجمة .. مريام مع السينما يعد 
| أن عملت في 
الى عاصمة الضباب. 


ولكن 
1 ول اد كانه اليس كذلك يا 
حستاء التهار؟ تقول مريام دايى 


3 0ن كانت أيام 


تجرية ة الوحشة . 


ل ا اسن مو 
وتعترف مريام بانها ظلت لفترة تقيم في 
الفنادق 
ويعد هذه 
سيتمائية وتلفزيوتية ولكن عام 
ا الى 0 


1 إن جمالها الكلاسيكي © 
رطام العمل 5 السيتما 


لذت التجمة 538 دابو» فى انجلترا 
لاب اتجليوي ولام روسية ولكنها نات 
- بير 


محاورة الضيوف فن وفكر : 
من اسهل الامور الاذاعية أو التتفزيونية محاورة الضيف يعدة 
أأسئلة لاستهلاك_الوقت المخصص للبرنامج الذي يتم من 
خلاله استضافة البعض .. فهذه المحاورة سهلة اذا كانت 
0 0 وهذا ما يجيده اغلب 

- محاورة ١‏ إف. 
لكن اضعب هو جدية الحو واسوج الجديد من الضيف 


وتقديم المعلومة ١‏ المقيدة للمستمع والمشاهد وليس الاعتماد : 
على قدرة المضيف وما لديه من معلومات هي اهم عوامل تجا 5 
الحوارلكن قدرة المقدم المحاور هي اهم عوامل هذا النجاح لان 


الضيف الذى يملك المعلومات والقدرات المختلفة في حاجة الى 
من يخرج هذه المعلومات باسلوب مقتن وفق ظروف البرتامج 

والهدف من الاستفاضة لهذا لا بد من التدقيق ي مجموعة 

المقدمين المجاورين عند د اختيارهم لمثل هذه البرامج الاذاعية 


والتنفزيونية. 

وهذا ييجعالنا إد نشي الى أهميا اهمية 'وجود الدورات التدريبية 
لجمو القدمين ضمن مقهوم اعداد وت 
0-0 و1 مع وفق مخ 2 اعداد و 8 


لتاهيل وتدريب 'فريق لحمل علا مج اي 

الخبرة ةم 3 عليه لعملية. 
لاتسابهم الخبرة 02 يد ارج 
لتدريب العا 0 كد واعما 2 0 
تدرب ال هيخا 


اهيرية - «اعلامية ' مثل العمل الاذا 
والتلفزيوني. 2 ٠‏ 6 


آخر كلام ' 


قال عبدالامير. التزكي «هناك من يضايقنا لايقاف. 
امشرحية «مضارب بثي نفط» اخر اعمالي الفنية في . 


الكويت 

كلام يتبر اكثر من علامة . انستقهام ان كان هتاك 
مسؤول تهمه راحة الفنانين او الذين يعملون من 
اجل تقديم فكر وقضية . لا نريد ان نكرز تجرية 
الفنان الرااحل صقر الرشود عندما رحل عذا إلى 
دولة الامازات العريية المتحدة لانه أحس بما احس 


به التركي حاليا من مضايقة ومحارية: لاعماله ' 


ألفنية .. آرجو ان تجلسوا معه وتعرقوا ما هى 
ملايسات العضوع :التقريب وجهات النظر لاننا لا 
نريد أن 'نفرط بايناء المسرح بالكويت بسهونة 
وجب أن يكوثوا معنا وليس لين .. 












يلال ء عبدالله 


هم. يتموثي دالتون في فيلم 


السيذما ١‏ الهوليودية عايت 


.تحمل حقاتب ملاب 
بة قبلت عدة أفلام 


دايوم احل. لقد كانتت سنة 


التكقزيون الا 
تلك التجرية قررت «مريام» 1 


بو الدن ' ١‏ بالحياة التي تعشقها._ 


باريس وجنيف وفي البوقت الحاضر تنظر التجنة 
وطتها الحقيا . «مريام» آل لاقام بكل :قت ثقة للاحتفال 
ومع ذلك تغشق السفر لان يعيد ميلادها التلاتين ححا 
اليحلات حول ل بل تيد وق سا جل 






















1 3 يشدون الرحال لزيا 





م ع تي د سم 0 00 ا ل 00 201 
ا عنص سود د سد نت مب دي م و ل 0020 









صو عمون صون صون ضور مون فنون صون فون قبون قمون قبون فمون مون صون صنوي هوي مون ون عون فون المون قنون ضون ضور 
امون قمون قمون فون افمون فمون المون المون امون يمرن لصون المون مون لون انون فصوي امون المون فمون قنون فمون لفون عقون فنون مون 


- مميون عقون المون صسون المون قدون قنون العون لبون لفون المول عون فمون فون اتمون عدون عبيون صبون اتصون عفون صون بون لصون فمون مبرل 
. وَل صون صيرن مون صون فون فون صبون فون فذون صون فون صون عون صون مون فون فثون عنون فتون منون قبون صون سون صون سوى 
متون عنون صبون مسرن ميون صون تمون ون نون قنون مون فقون بون منون عمون قيون مون اليون الدون النون امون المون كمون الشون مون الثون فملن الدون الدون القن كمون الذون المون الذوي قنون المون كقون انون بون دون المون قيون انول لفون 


طواسسير الوفسساء مسسن الفنانسين 
واعضساء الممسرحع الشعسى فى بيستسه 


كتب صلاح اليايا 


الفنان يظل قنانا يطبعه حتى ولو كان في حيز التوتر الصحي والمرض... فهو ينسى احيانا أته مريض 
ويتصرف يطبيعته وكأن المرض دور في الحياة يتقمصه لفترة معينة تم يخلعه الى دور شخصية اخرى على 
المسرح... هذا نا حدث في زيارة الفتان عيدالرحمن الضويحي بعد عودته من رحلة العلاج. 


تعريقف 

عندما تقدم القنان الضويحي للقراء 
وجدنا آنه اتسان معروف وله خلقية 
فنية يعرفها كل اهل الخليج - 
والتعريف يهذا الفتان - هوانه 


ففي الاخراج السرحي قد كع كد من 


لال المسرحية في 


كما شارك فى التمتيل 


. فيعض اعمال المسرح الشعبي وقام يدور 


قهد. العسكر تليفزيوتيا 
ف الديوانية 


ومتذ ايام عاد الفتان عيداليحمن 
الضويحي من رحلة علاج يعد ان شعر 
بوعكة صحية فسافر الى لتدن ليكون 

قرييا من المختبر والفحوضات الطبية 
هناك وق احدى ليالى رمضان 
شاهدت مجموعات من رجالات 5 


ره 





ين 


اجل؛ كلما كبرت قآنا ابدو اكثر اتارة 
للاهتمام . وعندما كنت في العشرين من 
عمري كان الناس ينظرون الي كفتاة 


شقراء ذات وجه جميل ولكن مع تقدم ٠‏ 
عمري اصيحوا يتظرون الي يسخرية. . 


:© مريام دابو .. امرأة ذات شعر ذهبي 





الفنان الذي قدم كل ت 


للمسرح 
قارادو ان يقدموا له جزءا سن الوفاء 














لوزارة الثقافة المصرية. 


قي اليداية قدم الندوة التاقد فتتحي 

العشري قات 

- كان هناك الي وقت قريب صراع باكر 
بين مسرح الدولة وا الخابى ون ولانه 


يعد هذا الصراع موجودا فان الاثتين 
أصايهما الركود الفقردي كما أن المسرح 
أصبح يعتمد على التجم في كل الاحوال 
وعلى وزارة التقاقة ان تضع المسرح 
ومشكلاته في مقدمة اهتماماتها. 

اسياب الانهيار 

وهنا تحدث الفنان سعد اردش قائلا: 

- ان المسرح المصري في أزمة ويمر 
بمرحلة سكون رهيية... ولكن لطرح 


واضاق موضحا اسياب تدهور المسرح 
قاتلا 
- إن من الاسباب في رأبي سيطرة 
المتهج الشخصي يع يعد ان 0 
المسرحيون في وضع تشريع ينظم كل 
التقاليد التي 0 اليية للمسرح. 
ومعايم اختيار النصوص والعلاقة بين 
المخرجين والفناتين وييتهم وبين 
الجمهور... ولكن انهار التنظيم. 
مسرح الدولة 
بعد ذلك تحدثت سميحة ايوب قائلة: 
- لقد كان مسرح الدولة يستطيع ان 
يدخله أى هرد ولكن الان ارتقع ثمن 
التذكرة نيصل الى خمسة حتيهات ولمع 
يعد الناس عندها فقائض ثم لا يصح ان 
يعتمد مسرح الدولة على التجوم الذين 
درهقون ميزاتية الدولة قيما هناك كوادر 
جديدةلا بد وآن تاخذ قرصتها المسرح 
القوي لا بد وأن يكون دائما مدرسة 
لتخريج النجوم وكلذا كنا تلاميذ في هذا 
المسرح وصعدنا من خلاله. 
قتورالمسرح 
وهتا قال الناقد نبيل يدران: 
- الغريب أن ب يدعي البعيض ان المسرح 
في بحلة ازدهار أو اتتعاش بينما كل 
الشواهد تؤكد آننا في قتور.. والسيب هو 


. التناقض الصارخ بين الدولة والمسرحب. 
والمطلوب هو المزيد من الديمقراطية 


حول اسياب تدهور المسرح المصري خلال العقد الاخير بالمقارنة 
بالسيعينات والستينات اقيمت ندوة فكرية بالمسرح الصغير بدار 
الاويرا ادارها الناقد فتحي العشري وتحدث فيها كل من القنانين 
سعد اردش وسميحة ايوب وتبيل بدران وسناء شافع وحمدي 
غيت وعيدالغفار عودة ومحمد الرفاعي ومحمد غنيم ممثلا 


مع الفتان 
وق بيت الفتان كان هناك طابور ايضا 
من الاوقياء النين جاعوا للاطمئتان 
على صحته وحتى يكون القارىء معي 
0 ع التصور لزيارة الوفاء تقول: 
نية تتلون باللون الابيض - 
0 أمرتبة - تتصدرها صورة للقنان 











لمجابهة حكم الفرد في قطاع ١‏ 
كيف يلغي رئيس قطاع ١‏ 


لجنة 
القراءة المركزية التي كانت تضم تخية 


من أصحاب الخيرة المسرحية لتعتمد 
على حكم فردي على النصوص... ثم 
كيف يلهث القطاع العام وراء 
المسرح التجاري ومنافسته في الهبوط 





عبدالرحمن الضويحي بالابيض 
والاسود تم نموذج لساعة «بيج بن»ه 
الانكليزية_. وكان الفنان يجلس في 
منتصف الديواتية مع يعض الاصدقاء 


وهو يضحك ويلقي أحاديثه الفكاهية 
المسلية سواء ب الحديث عن الماضي 
أم الحاضر. 5 

















© حمدي غيت 


9 سي الضويحي 


امنون انشون مذون مون اثون صون مشون لون مذون ملون ابلون فون تون لون تون فون التون فون قم حون انون امون امون فون امون المون انول امون المون عملان النون الدون نون لمن قدون المون افون السون فون شنو فلن انون الذؤن المؤن لبون المون فنون لتون لفون لبون نون ليون لنون فقون فمون لفون فعون فين يوي قبون فون فون قيون فون فود فزت لوي 
امون صيون قبون ون منون مون مون فون فون ملون منون مذو لنون سون فون عقون عنون مون قمون فمون عنون ينون عنون ضور صنون ميون قور صو 
د طون هكد مور تون صود مون صنو متو عضب وما غنوت مود جفون اصلؤت ؤها طوف وت لات اد ل ا 0 اعيو فيو عون فيون فمون 












امنية يالشفاء العاجل 
ويام دالرأي العامء قدمت له كل 
الشفاء العاجل - لكن حديث 
25 لفنان ينقلك من محيط زيارة 


مريض الى الجلوس مع فنان يحاول 
قراءة نص جديد مقبل عليه ورم ان 
الفنان كان يجري يعض الفحوصات 
الطبية وكئها والحمد لله حتى الاآن 
أيجابية الا ان صحته طبية وشكله 
عادي جدا ولا اثر للمرض عليه. 
امتنان 
ومن خلال وقاء اعضاء المسرح الشعبي 
لهذا الفنان شعرت بارتياح عتدما 
وجدته يضحك ويمزح وكأن المرض دور 
يجسده حاليا ثم يتتهي منه 
قربيا ولكن فى النهاية - كانت زيارة 
فتان قدم الكثير فيجب ان ينال الوفاء 


من الكثير من الزملاء وخاصة ان هذا 
المرض حرمه في البداية من التهاب الى 
دولة قطر الشقيقة لاستلام جائزته 
ألتي رصدها له مهرجان مسرح الخليج 
0 تكريما له. 


وفق الله الجميع 


ْ ' اسبسساب اتنتسسة ار در م أذ و أسمسحة 





© سميحة آيوب 





* سيطرة بعض الفنانين والمرجين ومفهوم المكية الخاصة لمسارح الدولة 





*عاى ممثلى الارتجال فى المسرح الرحيل الى الفرق الخاصة 


لانقاذ المسرح الجاد 





كيق يصيح من حق آي ممثل أن يضيقف 

يل م ليله تون مسالة أمعقاي 
بل بلاقى التشجيع من المخرجين 
ومديري القرق... ولا بد من رفع القمع 


:يك على الراك من لمات دن 


ثم تحدث الاديب القدير القريد فرج 
قائلا: 

- ان شعار استقلال البيوت المسرحية 
هو الذي ادى بنا الى ان تصيح المسارح 
العامة ملكية لاشخاص لا يد من اتخاد 





3 لد 
© ستاء شافع 


مجالس ادارات تشطة لكل مسارح 
الدولة وللمسح القومي على وجه 
الخصوص كما هو حادث في الكوميدي 
فرنسيس والمسرح القومي البريطاني تم 
مسارح مستقلة تدار بمجالس ادارات 
تضم تخية من كبار المثقفين والعلماء 
والمسرحيين. 
ملكية خاصة 


وهنا قال القنان حمدي غيت: 
- عندما طاليتا باستقلال البيوت 
المسرحية لم يكن فى ذهننا ان تكون 





ملكية خاصة أو أن تكون العلاقات 
الشخصية هي الملسيطرة عليها . لا بد 
من ادانة بارنجال على خشية ١‏ 
وعلى اصحاب الارتجال ان تكون لهم 
فرق خاصة يمارسون فيها هوايتهم 
بعيدا عن البيوت المسرحية ولا بد من 
وجود تجمعات مسرحية لمواجهة 
اتحدار المسرح. 
وتحدث التاقد محمد الرفاعي قائلا: 
- على المسرحيين أن يتجددوا اولا بدلا 
من اضافة مدخرات أو فائدة ولا يد وان 
يفعلوا شينا حقيقيا ملموسا. 
الئاس 
وتناول الفنان عبدالغقار عودة جانيا 
آخر قال فيه: 
- لا بد من اليحث عن كيفية ارتياط 
المسرح بالناس فمسارح الدولة واجهة 
امست بدون هدق أو قيمة لانها مسارح 
بدون خطة. 
التحليم 
وتناول ستاء شافع سيل العلاج قاتلا: 
- لا بد من الاعتناء بمرحلة التعليم 


الاساسية وتنقيط المسرح الجامعي 
وترك الفرصة والقيادة للشباب مع 
الالتزام بالعمل النقابى. * 


واختتم الندوة محمد غثيم مدافعا عن 
.سياسة وزارة الثقافة في ادارة مسارح 
الدولة موضحا دور صندوق التتمية 
الثقافية لاستثمار المشروعات القنية. 


إن فون افون قفون مسو عمو فون صيون عمون صون صويل 


مسال سبو 
سول سر 
قيوى فيو 










©© لا نختلف على ان 
شريف العلمي مقدم 
برامج مسابقات متميز 
فلقد عرفه مشاهدو 
تلفزيونات الخليج منذ 
سنوات طويلة وهو يقدم 
هذه النوعية الممتعة من 
البرامج الثقافية... 
والعلمي وهو يقدم هذه 
الايام برنامج ث “« * 
يواصل النمط الذي عرف 
به ولكن 

«يلقي» بالجوائز 
الفائزين من ا 
والهلال وكأانه يتعطف 
عليهم بها فلقد لاحظنا 
انه بالقعل يتعامل مع 
المشاركين وكانهم يامس 
الحاحة لهباته من هذه 
الجوائز ومن يتابع نهاية 


ال «كروت» الرابحة 
ومعها كلصسة مع 
السلامة... الفريق اللي 
بعدة... 
2 عا عاد جد عاو 

© نعتقد أنه قد تم 
الانتهاء فعلا من تصوير 
حلقات 7 “ا ولكن 
الملاحفقة 
الذكر... ويبقى ان نسال 
هل المشاركون من 
الجمهور العادي فعلا أم 
من المحظوظين !! 


0-6 





تنظم وزارة التقافة اليوغسلافية 
مهرجان الطفولة ؛ العالمي الذي ي يقام 


مدينة سيبينك خلال الفدرة لقثرة م 111 


م لطهت ع سس عم إن سد لوعف سحعار و ر سوسم ممم عو وجوه صصح ااسمسصن 2 متمم يت عو ماد شم ووار بد اماع عسوت ور نه ممه هو محات - 


يوتيو المقبل.. يقدم المهرجان قوق م 


الاطقال 
الشعبية والتاريخية والياليه.. من 
ناحية اخرى تتظم تركيا مهرجانا اخر 
للطفولة خلال الفترة من ١8‏ الى 


/امن شمهر مابو المقيل الذي يقام ‏ 


بالعاصمة التركية انقرة. 





.معرض النحت في 


اكاديمية روما 





افتتحت هدى المراسي سفيية مصر في 
أيطاليا والدكتور مصطفى عبدالمعطي 


.رئيس الاكاديمية المصرية بروما معرض 


التحت المصغر للفناتين المصريين والذي 
يضم ١‏ 7» قطعة نحتية لعشرة قنائين 
يمثلون اهم الاتجاهات الحديثة في 
النحت المصري.. المعرض يشم اعمال 
صيري ناشد, طارق رياديء محمد سيد 
توفيق: احمد عيدالوهاب. ادم حسين: 
محمود شكريء, صبحي جرجس: صالح 
رضاء عبدالهادي الوشأحي وعبدالفتاح 
العزازي. 

أثار المعرض حوارات متعدية حول 
النحت المصري المعاصر وعلاقته 
بالتحت المصري القديم وخاصة ما 
يتعلق يمقهوم «الخصوصية» في النحت 


الحاضر. 


تاجيل «الذ نب » 





© سماح انور 


سماح اتور اصبيت باحتياس في صوتها 
بعد أصايتها المي ق الحتجرة 
ليؤجل المخرج عيدا التحاس 
تصوير احدات ايم الجديد «النئب» 
بطولة احمد عبدالعرزيز ومحمود 
حميدة 


العالم مجالات الفنون : 











الشاعر التشيكي ا سيقرت» 
شاعر كلا يسمات 


التساعر السرج القيي من الترات 


الشعبي ويتمتع عدبة تتخلل 
0 ... قارئه كثيراً ما يراه 
يضحك ويبكي من وراء السطور . 
أن المواطنين من أبناء شعيه لا ينسون 
ايداً ديوانه «اطفىء الأضواءه وديوان 
«درع الأرض» ومجموعته الآخيية التي 
كلها ذكريات عن الوطن الأم - 
نشرت له مجلة التقافة الاجنبية 
يتوجمة الاستات لياس ييا طه 'حافظ» 
قصائد مختئفة تمتل أشعاره وآهم 
أقكاره ولاسيما قصيدة براغ التي ددكون 
من ١77‏ مقطوعة شعرية من نوع 
«روتديو» وهي قطعة شعرية تتكون من 
١‏ بيتا قافيتين والقصيدة يمقاطعها 
كلها هي مرثية عن الموسيقار العبقري 
الفذ موتسارت . 
حصل هذا الشاعر الذي يعتير من 
الفطاحل التقليديين على جائزة نويل 
للآداب لسنة ١9/8‏ ويخصوص 
حصوله على هذه الجائزة يقول المترجم 
الاستاذ «ياسين طه حاذ 
أذيع خبر مح جائزة توبل للآداب لسة 
8م الى الشاعر 1 
«ياروسلاف سيفرت» دار الحديث عن 
مدى استحقاق شاعر مثله للجائزة 
العالمية الكييية وأثيرت مرة أخرى 
الادائة الدائمة للاكاديمية السويدية 
السبب السياسي الى جاتب 
السيب الأدبى . كل هذا أعتيادي 
ويقال كلما منحت الجائزة ونحن لا نذكر 
هذا بالنسبة لهذه الجائ > يق 0 
لآية جائزة أخرى فهو أدر منطتي” 
واقع ١‏ لعالم المعاصر . ١‏ 
لكن اعتراضنا ظل على اعتيار هذا 
الشاعر شاعراً معادياً : نليس هتاك ما , 
يؤكد هذا والمصدر «الحبكي» البصمي 
لا يقلل من شأن الشاعر الفتي 
الاخلاقي : كما ان هذا الشاعر - 
ومنذ صنوات ٠‏ سبقت منحه الجائزة 
































وقلت: اذن زفرة, زفرة توصلائني 





لمقهى 5 

سوى انني قد توقفت عتد 

سكوت الغلامة 

وقلت: هنا سوق تتمو شجيرات بوح 

هنا سوف اجتي اليصيصات ولهي 

وقلت انفرادي- 

اروي الخيال ‏ الذي مي بالمشيحة وجها 































وتكشف كيف تفرح اشياؤها 


كيف نشبك هذي الاصابع 





























كدت هناك اطارد ما اكتظ في 
حقلها من ذيول. 
بمنا 


ا حمى هسيس 































وقلت: اذن» فلاجربٍ محاذاة وردة 























































: عنده, من زحام الهموم..... لترتيبها!! 








لذا يدآنا الحديث ' 
عن هذا وعن ذاك 


حي لعن القياة وكلار ابتتواا. 


0 يمكنك ان + تظليه 716 
1 اجليدك قد الطرو 
: اللخ من صمثا مليثا بالأجراس 


تنقله مركبات الجليد من مكان 


البعيدة 4 
وتحن تمشي الى ع 
تمر بمصاطب ا 
سرعات ما تفجرت الريح 2 
وسرعان ما تغلغل الثلج عديم 
الحياء 


120011 
و ل متها زهرة مسن صغيرة. 


مي زاهية: 
ما أن ترقع الواحدة باصابعك 
تى ترتجحف يدك" 
ماتزال هناك لحظات حظ سعيدة 
حيتما لا تتجمد يي الشتاء 


0 ولا تفكرالا بما تثوّق اليه ١‏ 
أوتجلس على مقعد مغطى بالثلج ‏ | . 


ام ع د 


5 5 © علي منصور خا القعل السياسي المباشر , فالربييع لطيفا أحاط يثقرا 
7 كما لم يكن شل قاعلا ف الوسط : وارنمقت مثه مسي 
الادبي الجديده ٠‏ لحظة برقة 
وأضاقف المترجم قائلا: لحظة باضطراب له لون زهرة 
الست مداق اقم عن الشاعر كني أربت لحظة بخوف 
ام حديث الغلامة ؟! 0 الاندفاع السريع لاعتبار والله يعلم يماذا بعد 
ولوج الفتاة معلقة في ذراع واليك أنها أ التلقي الكريم بعضي أنه لكل شيء يعيش 
0 متتازات: من ,شغد رجمة لي 2 
ام المرأة الس... الاستان ياسين طه حاقظ تلك الترجمة ولا يعيش الا وقتا قصير . 
ما تزال تهف وتشوي الذرة؟! الصادقة التي توحي باتقعال شاعر حينها تسقط السنون وراء ظهرك 
مواعيد مضروية حوله, كالخصى سا ا ا 8 كا 1 مثل عوارض البساتين التي 
1 سياج تيسم : اوحى ا 0 : ١‏ 2 : 0 0 آخر عارظد- 
لقلبين؛ : 0 'الضمت “م 2 :باجنر يوسب وو ا يي سسسب 
«خشا يي همهمات الغمامة» مركيات الجليد تهوى وتدق 3 عنقك 
ترى ما الذي كيف تهبط هذي الأماسي » ما الذي صرته 
يمنح الروض معنى؟! اك تلك الستوات القلائل > 
وهل يجعل الروض روضا اذهب وأشعل ١‏ 1 زمن ليس مولعآ يالحب الايدي 
سوى قفزد اللهيب خافت ف اليداية قد نكون التقطنا , متذ ذلك الحين 
ني تتوقد سحابة دخان مشاهد ليعضنا البعض 


لكني الآن رجل عجوز 


ا 





في اتجا 
ع ما لوائم يد أحدنا الآخر 
0 يغ 0 ان يحدث 2 ., 
هكذا تماماً من زمن الى زمن . 
المسيو «نيروداء سوق يلتقي 


. يمدام «كارولينا سفلتا» 


0 ميدان الملك «تشارلن» 
مسيو «نيرودا» لا يرفع قبعته 
ومدام «كارولينا سفلتا» 
تحدق ف الأرض ... 


موتسارت في براغ 


ف مرثية «موتسارت» تقول أبيات 
«اصيفرت»: 


هل ا ا 
0 كلمات ! 6 وق أريضة 
راقصة ,2 

مرت ا 

حين تنا ا 
وتعجز الكلمات عن 
م العزف علا اناي 


ريح الساكن 


آبحت عن قير ٠‏ هل البوايةا 
لم تفيق بعد رغم ان الظلال 


تجمعت وراء الأسيجة 
شفتاي ترتعشان بالسلام على 


النائمين ف يرد الشتاء 
هل لي عي العزف على الناي 15 
ل » ا 
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ما الذي بقي الآن من لمعان ذلك 


0 ألذ هذه البوابة 
1 0 


قوق الموتى الراقدين تحتها ' 
في شق صخري قدي 1 
شعلة الملاك 


ما الذي بقي الآن من لمعان ذلك , 


النعش ؟! 
م» 0م 

اشتقت لها , سادعوها الى الضوء 
تلك التي توسدت هذا التراب منذ 
ماثكة 

اجتازتني »مرت يمحاذاة الحائط 
ظلا , لا مادة فيهء انزلق من 
1 


التاعم 
وسكوٌ الوجه الجميل 
لم ير لحد مثل ذلك منذ زمان 


اتلك بي : سادعوها الى الضوء 
ما عا التراب منذ 


يقظتها لو عرفت أين هو مرقدها 


١‏ تفع تلك الشجرة القريذة 


"كا تبتهج باتبثاق اوراقها " 


اشتقت اليها سادعوها الى الضوم . 


0 » كم 
الآن ذزى الزمان كل 
ولا أحد من الاحياء بل صوتها 
كان مطراً من كهرب ذ 
طين ليان 
وأين ار وهأ , لا أحد يدري 
0 هو البساقي والفخار 
الضاجع لا يحسب 
ددى الزمان كل 
ا 


مخالها الزمان 0 اشر اسة خلفت هنا 


1 الامظار الضمادات 


وتمضي القصيدة في مقاطعها على هذا 
النحو مؤكدة أن «ياروسلاف سيفرت» 
شاعر من قطاحل الشعر الكلاسيكي 
المعاصر والمزامن للتشكيليين الذين 


يعتيرون شاعرهم من الذين هم عادة 
قعم شعرية لا يخلو منهم بلد من بلدان 
العألم . 





اتجاهات متباينة للقصة السعودية المعاصرة 


”"ست0000 تحمل الهموم الاجتصاعية والسوضنية في إضار فنفي 


موجهة من أب الى ابنه البالغ من العمر 
ثلاث سئوات فقط! والرسالة من اب 
حان على ابنه ء والصغير لا يفطن 
الى تضحيات ابيه من اجل 
أسعأ . لكن ركلة صغيرة من الطفل 
٠‏ أصابت قلبٍ ابيه ؛ دون قصد 
ذا شاء الاب ان يكتب الرسالة 
لابن ,حتي يكن ذاكرا سيب موت 
أبيه ! ويقول الاب في نهاية قصته 
الرسالة : وكات علي أن أسجل لك هذا 
البر فى لحظة صحو مني حتى 
لا تحدثك نفسك وقد كيرت أن لك ابا 
مات في صغرك .. ودون ان تمنحه برا .- 
والاستهتار بها فائتابها صداع والم » او حسنة .. هكذا اتصور ركلتك لقلبي 
فاتفصلت عنه لتيدأ رحلة اخرى مع ياولدي الحبيب . ولتتساعل معا , هل 
الالم . اذ بيدأت تتتاول ما تصقه لها اقمارة الى جحود الابتاء أزاء رعاية 
جارتها من حبوب تيعث النشوة 'الآياء 
والسعادة . ولم تكن تدرى انها تتناول .هل يتوقع الاب أن أبئه سيجحد فقضله 
سما يطيثا اسمه (الحيوب المخدرة) ٠‏ فى الكبر. فسجل قبيل وفاته مآثره 












القصة القصيرة فن أدبي مزدهر ف الوطن العربي . واذا كان الشعر 
العربي منذ عصور ما قبل الاسلام الى اليوم , هو النافذة الرئيسية 
للابداع اع العربي . فان القصة القصيرة يي عصرنا - وبالتحديد , منذ 
ثلاثة عقود مضت - اصبحت نافذة رئيسية ثانية تطل على الوجدان 
العريبي . وتزاحم الشعر , لكنها لا تناقسه او تطرده من الساحة . 


ولكل قاص لونه المتميز ومزاجه 
الخاص . واذا ألقينا بعض الضوء على 
القصة السعودية . نجدها قد شقت 
طريقها وتحددت ملامحها . بفضل 
مجموعة من القصاصين نشطت 
اقتلامهم واتبتوا وجودهم ف الساحة 


الادبية ؛ نذكر منهم : حسين علي حسين واتفقت آكثر من ماثة وعشرين الف واياديه ؟ هنالك متل يقول : «قليي على 
وعلوي طه الصافقيً والمنصور الشقحاء ريال ٠‏ وباعت كل ما تملك , واضطرت ولدى انقطر . وقئب ولدى على حجر» . ٠‏ 
وغيرهم . ان تعمل (كوافية) ٠ ٠‏ وكثرت امراضها والقصة في موضوعها تحاكي هذا المتل 
ويجدت ضالتي في ملف (بيادس ويئست من الشفا بطريقة غَبر مباشرة . 


اثثالث . الصادر عن نادي أيها الادبى 
ويتضمن ثماني قصص . فاغدذ تنيت 
الفرصة لماص للتعرف على ملامح 
القصة السعودية المعاصرة . 
وقد تفاوت النضج الفتي بين كتاب هذه 
القصص . مما يدل على أن البعض لم 
يزل قى اول الطريق : والبعض الآخر قد 
تقهم الاداة الفنية وخير الناحية 
التقنية . : 
الهم الاسرى 
هنالك قصص جعل مؤلقها من الهم 
الاسرى شاغله . مثل قصة الادبية 
بهية بوسييت (إعندما يكون العقل في 
اجازة) عن سعي اهل فتاة من اجل 
. تزويجها من رجل ميسور الحال وعدم 


وترى الزوج على حقيقته ‏ حيث اهملها 
: واهمل الأولاد الاريعة ٠‏ وتقرغ للسهر 
شرب الكحول . وكان كتير الختم لها 


والهم الاسربي يشفل بال القاص خالد 
الشريقي ٠‏ فيكتب قصة (عودة القي 
المهاجر) عن خلاف دب بين زو 
وزوجته . فأحست الزيحة بالمهاتة ازاء 
-جفاء زوجها . فقررت ترك البيت . لكنها 
ارجات ذلك الى الصباح . حيت ودعت ' 
الاولاد الذاهبين الى المدرسة . وانتظرت 
الى ان يذهب زوحها الى عمله . ثم 
تباطات في تنقيذ القرار» وهجس لها 
خاطر . يأتها اهملت زوجها واعتتت 
بأولادها . فبدأت تتزين » وسألت عنه 
في مكان عمله , فعلمت انه ترك العمل . 
مبكرا . ولا يعرف احد وجهته . انتابتها -الحيوب المخدرة ؛ وأضطرت أن تعمل 
هواجس الى أن قاجأها بقدومه . تسبقه لتصرف على نفسها . وكان طريقها 
كلماته الحائية . عرفانا وتقديرا لتعبها يتتهي بالضياع . 
1 الآولاد .. وقدم لها عقدا ذهبيا وعرضت القاصة التاتم المدمر للمخدر 
مونين :مرة عند زوجها المستهتر الدائب 
0 اطار الهم الاسري . يثناول القاص على السهر وشرب التحول . لهذا هانت 
سعد البواردى قى قصته (البر الميكر) 


عليه زوجته . ومرة تأنية عتد الزيجة 
العلاقة بين اب وأبنه : من خلال رسالة لمات عالجت 0-6 يك يداع آخر 


تتميز القصص الثلاث بالوضوح والسرد 
المباشر ؛ او لتقل الفكرة الوأضحة 5 
يتابعها القارىء دون عناء . كآته 

تقريرا عن وأقعة , 

في القصتين (عندما يكون العقل في . 
الجازة) وزعودة القج المهاجد) , تدور 
الفكرتين خول موضوع واحد ؛ الز 


جافة , واثرذلك على الزوجة في القصة 
الاولى ٠‏ تعرضت القاصة بهية بوسييت 
للزوجة الجاهلة في قطاع طويل من 
حياتها . وقد انققت اموالها في شراء 





الذي اهمل زوجته او عاملها انه : 


- عصرنا : وللزمز هذا جماله - أيضا‎ ١ 


اسمه الحبوب المخدرة . 

أما قصة خالد الشريقي ٠‏ فقد عالجت 
الموضوع يطريقة متقائلة . فالزوج هنا 
طيب ؛ وأن ألم زوجته بكلمات 
احيانا . قأحست ذات ليلة يأنه اليق 
بها واكرم أن تترك البيت . متل حال 
معظم الزوجات يهددن بترك البيت وان 
كن لا يتفذن تهديداتهن . وقد سوفت. 
الزوجة - هنا - في تتفيذ قرارها ٠‏ ولم 
تكن جادة في ذلك . وحسنا فعلت . ققند 
اتى زوجها من عمله ميكرا وفي يده هدية 
نزيجته , كبطاقة اعتتار عن كلمة 
شاردة تقوه بها ولم يقصدها . 

(الهموم الوطنية) 

والهم الوطني او القومي في القصص: 
م في قصة للادبية فاطمة عبدالته 
ا (اغنية الشهداء) ,. عن 
ع الحجارة فى الوطن الاسير 
(قلسطين) !. يرقب الطقل امه 
المشاركة ف مظاهرة عارمة . يطل 


(حسام). من النافذة ٠‏ ويبكي سوم ٠‏ 


حظه أذ لم تصحبه أمه معها ٠‏ وقجاة 


يتحول البيت الى اتقاض ١‏ وتتاشده آأمه . 


من بين الانقاض أن يحمل الراية 
ويواصل المسيرة . وحسام الصغير قد 
عقدت . الدهشة ما بين حاجبيه_ 
(يقف .. يخطو .. يحمل الراية بيد - 
وبعض الحجارة الصفيرة في يده 
الأخري) ٠.‏ . 5 

6 الاديب الدكتور عبدالرزاق حسين في 
قصته إمن اوراق كتبي) »فيحدتنا عن 


اهم العرب الجديد ٠‏ من خلال تمزق 


ليثان . تقرأ سطور الماساة: ماساة 
تمزق لبنان الى عشائر وقبائل متقاتلة 
فيم! بيتها . من خلال دفتر مذكرات 
غرق فى الوحل وداسته الاقدام! 


والقاص يلجا الى الرمزء يعيدا عن 


السرد والتقرير المباشر . قاستطاع بقلك 
ان يعبر برئيته الفتينة الواعية 
المستتيرة ‏ وللرمز هنا جماله حين تكون 
المقابلة بين الماهي واستدعائه وميساة 


“ابعادها والوائها . وظلائها : لتعير عن 


شخ قراءة السطور المبعثرة. بدون 
ترتيب + من هذا ا تعبيرا عن 
التمزق الدامي الذ يه لبتان 
العربي . وتمة يارقة أمل بق فثاة تفجو 
سيارة ملغومة وتطير هي الاخري 
كالشظايا ٠ف‏ عملية فدائية اسطورية . 
او قل صرخة احتجاج ضد عصرتا 
المجنون . 

وهنالك هم اسلامي يشغلنا » ويشغل 
يال القاص علي بن موسى الت 
القحطاني . قيكتب قصته (اثنا عشر 
رجلا) عي مجموعة من المجاهدين 
الافقان في معاركهم المصيرية ضد 
التحف الث 


خضايا ساختة لم تتدمل جراحها بعد . 
وهي هموم مشتركة لكل العرب . 
الجاتب الرمزي 


وتبقى من قصص المجموعة اتنتان 


وصريثان : الاولى (اليكاء) لمحمد 
المتصور الشقحاء » والثائية (قيلة 
الشتاء .. والدود) لعيد الله أدريس , 
و(البكاء) قصة مقهومة سطورها ؛ غبي 
فهوم هذا الريط المطلوب توافره بين 
الشخصيبات ‏ واذا فسرنا القصة من 
منطق أنها رمزية » معرضين عن علاقة 
الشخصيات يعضها يبعض - قمان 
هناك موعدا بين رجل وأمرأة عند باب 
مكنية » يدخلان ٠‏ ونفاجاً بدم ينر من 
جبين الوجل ١‏ ثم عن قمه وأنقه . 
تتصل المرآة هاكقيا أبتلاتة أشخاص 
لا ندريهم هنالك خطة موضوعة 
ومرسومة لحادت غامض . غم معروفة 
بواعته . وبيدو أن القاص قاء ان 
يجهل قارئه الاسياب . من منطلق اته 
يكتب اقصة قنية لا الحيثيات 
للقارىء : واتما تعرض القصة كلوحة 
فنية . لكن النوحة انذئية لابدآن تتحدد 


. الاديب الذواقة محمد عبدالله الحميد‎ ١ 


أارئية تمكن المتذوق من القوص الى 
الاعماق . نعود الى احداث القصة . 
حيث تسال المرأة أو الفتاة عن خالد - 
بيدو انه أخوها - فعرفت من امها أنه 
ذهب مع والدها . وقبضت الشرطة على 
السائق , ٠‏ وصفارة انذار .. هل هي غارة » 
آم جريمة مديرة ؟ .. ومتالك حركة 
مريية خلف ارقف الكتبٍ ٠‏ وطائرات 
وامرأة أو القناة بيد ان ا يس كل 
الع بيدو ان في يدها كل 


أما القارىم . فقد انعقدت الخييط 

ذهنه ٠‏ وان كانت جزتئيات الحدث 

مفهومة . واليكاعء هنا ؛ بكامء الرجل 

0 جح لاحساسة أته وتع في 
او مصيدة 1 

0 ا القتاء ‏ والدود) فمحكمة 

الحبك . تدور حول فكرة واحدة عن 


حجحود الابتاع لامهم 2 » يسارع واحد ' 


هنهم الجمع اخوته كي نهبوما قبلة 
الحياة . لكنهم ينكلمون ولا يتقدمون . 
ويفوت اوأن العطاء . 

:قالخد الذابل : 1 
دلائة له . ساس الا 
بالتدم ٠‏ يلجم الجميع النطق 

تعير القصة عن الجحود متمثد ف 
علاقة الابنام بامهم . كمتل 


للجحود 
لخي اتات 
أ 2 ته لتجاحات مار ا 
تدعم اركان هذا اللون الا 


عقد الثمائينات ٠‏ ويذتي اكله 9 أله 
4 العقد القادم - ولقد ساعد على هده 


التهضة تشجيع المجلات الابيية 
والثقافية لع . والنتساط 
الملحوظ للنوادي الادبية في ارجاء 
. المملكة ٠‏ ومنها شادي آيها لابب ؟ 
والجهد المميز الذي ييئله رئيسه 









الضوء 
عيناها الياسمتان , ليل .شعرها 


احيث الجريان ‏ ' 















. اطه حسين 

مدريد تاحتقل أسبانيا بذكرى عميد 
الآادب العريي دلطه حسين من ع 
المؤتمر الثقالي الموسع الذي ضوف يعقد 
ف مديتة غرناطة خلال الأسابيع: 
القائمة. المؤتمر يعتوان «أفاق العلاقات 
الثقافية العربية الاوروبية - الماضيٍ 




























والحاضر والمستقيل». 
ويشارك فق المؤتمرد حامد أبو حامد 
ود . محمد عاني ود . جصال 


عبدالكريع ود : قادية جمال الدين 
ويناقش رؤية طه حسين 
الثقافة العربية وعلاقة الثقافة العربية 
باورويا ورؤية التقافيين لهما. 


جيل الانتفاضة ١‏ 













© الانتفاضة 
بيروت - صدرت عن مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية في بييوت الترجمة العربية 
لكتاب «جيل الاتتفاضة» لؤلفته 
سيلفي منصور وهو كتاب يلقي الضوء 
على «سر أغوار الاطفال ' والمراهقين 
ا حياتهم اليومية» حيث 
ء «مسرح الأحداث 
900 في الساحة الفلسطينية». 
ويتضمن الكتاب الذي ترحجمه تمي 
مروة مقدمة وخلفية تاريخية ولقاءات 
مع الأطفال ثم لقاءات مع 
وخلاصة وملاحق. ويعالج 
















































رضون للجرح والقتل والسجن على 
د الجنود الاسرائيليين». ٠‏ 
ويرئ الكتاب «التارية 
للاطفال ائذين يكيرون على ايقاع 
الانتفاضة حياتهم اليومية 
وادتماماتهم وتطلعاتهم ومشاريعهم 

» وذلك من "خلال «ملاحظات 
المؤلفة والمقايلات والاستقصاءات التي 
أجرتها خلال رحلتها ومن أجل 
استكشاف ١‏ النفسية الني 
تخلفها المعاناة وما ينبغي عمله 
لتضميد هذه الجروح حسب ما جاء في 
الغلاف الخلفي للكتاب. 


فن العمارة العربية 
قبل الاسلام 

يقداد - مركز احياء الترات 
العلمي المي في جامعة يغداد آخيها 
حلقة راس 5 فن العمارة العربية 
قبل الاسلام وأثرها في العمارة العربية 
يعد ألا: 

وناقتى المشاركون في الحلقة الدراسية 
من أآساتنة قسم الآثار بكلية بغداد 
مجموعة من البحوث تتصل بعلاقة 
العمارة العربية قبل الاسلام بالعمارة 
الاسلامية والرسوم الجدارية في شبه 
جزيرة العرب القديمة وعمارة البيت 
0 الأسكني تو الجناحين 
والفتا 

وناقشوا 0 بحوثا تتعلق بالاقبية 
والاواوين والأبدية الحجرية وتقنيتها في 
العمارة العربية ومواد الانشاء 
الرئيسية في العمارة العراقية القديمة 
ومناقشة تحصيئات مدينة التجف من 
خلال دراسة إعمارية لاسوارها. ٠‏ وم 
أيضا مناقشة بحث قدمه رئيس المركز 
تناول دور العمارة العربية وموقعها بين 
حضارات العالم القِديم وأثرها في 
الحضارة المعاصرة. 



































مجلة «الأقلام» 
بغداد - صدر مؤخرا العدد الجديه من 
مجلة والأقلام» العراقية الشهرية التي 
بالادب الحديث وفيها ملف كامل 
عن 
باب الدرا اسات تضمن الحدد «وحدة 
القعل الدرامي بين السلبي والعيودي؟ 
لبدري حسون فريد و«الرؤية النفسية 
للعمل المسرحي» لريكان ابراهيعم 
و«الكوميدي» يت من ترجمة 
ثامر ا في مسرحنا المعاصر» 









لضياء خضي مات" 0 
امسر » ليأسين التصسي ودالفضاء في 
المسرح لباتويك بافيس من ترجمة 
معد سيو ولد :دمونة تسقيق معاصرة 
فى -جريمة راسحة: الجذيره لتازك. 
الاعلاجي ودما يراء الصورة الصلاح 
ب ب ودشرا . فى نص أفيدر لراسين» 
ي بوسق. ويتضمن العدد 

0 كشانا بالدزامات: الابية 
والنقدية الحديتة لي العرأق. 
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ص ,10 موجزلاهم الاتباى 0+ رد ١‏ 


دعاء - قرآن كريم, 16+ حدنت 





















دائراي العام» - 5/0/ 159 العدد 942055 






8 الدكتور اياد الرويح - 




















































المحاور الخمسة آن 5 اخبار الرياصة, ١٠١,١6‏ برنامج - 8 ّ 8 
لحي او ا بد على الهواء, 11:61 سي | سيتما الاندلس : مامديحة ١‏ 1 امراض باطنية - دكتوراه 
١‏ ست حبابة, 217 اغنية: 5,06 خاطرة: مس ١,‏ تشرة الاخبار 0 ن فيلكا انا راض ها هضمي 
٠٠‏ نشرة الاخبار الاولى: 5١,لا‏ +*,/ اغتية, 14,/, حديث - والذ » ١75,16‏ سهرة الاسيوع يطولة: ونتكين - جونا 0 حوي لض 0 
حديث - تاملات 3 1 00 ب هو يطعمتي اا دي الغنائية منع ام كلثوم واغنية رس | كرائاس - كاترين باتش || 0 انزهة 7 #اد. محمود احمد علي - طب 
: . اربع اخنيات: 0ب حدين - ماي العشاء ‏ دعاء ‏ قرآن كريم. 07,6 قاكو -<,ا مسلسل - الشاعر بين | سينما السالمية : 8الجابرية ...اصن 4 اسنان- 21011111 
التشد اسلامية معاصرة: 91,! موسيقى» ابتهال, «1,! اغذيتان, ٠‏ .الم تشرة الراية والحب, ١.40‏ اغنية, 79,٠١‏ | - وادي المقامرات الشويخ © د. هدي التدالي - 
١ :‏ لديا الوطثي والقرآن * 4,٠‏ نشرة الاخبار الثانية, م الاخبار الرايعة, ٠9م‏ اغنيتان, ‏ موجزالانياء. 0 - ٠,‏ برتامج - قضية | يطولة: بيرت رينولوز 0 الشويخ 10000 ا و 
عردو 7 الرسوم المتحرا 1 برنامج - ضبن 0 4 محساضرة دينيسة2 2 للتقاضش: 7١ ١‏ موجز الانباء. سينما الحمراء ت العارضية  844٠-٠٠٠0‏ ا ِ 1 
والضفان 03 ١ ١.‏ البرتامج التق برنامح - الصحافة لهذا الييوم, ولدة ثلاثة ايام فقط يح 0 ايا 
الجامدة اوبح +115 كان 6 نايع برنامج - صباح الخد دري الهوى 0 الصلييخات  140٠000‏ | قاد يعقوباللهو- اخصائي 
الشهر - دعاء 0 دا 3 ب موجزدهم الاتيرى بي نايع بطولة: مديحة كامل - فاروق 0 الجهراء الجديد 8617-٠١‏ جراحة حافة 0011110 
ا ا م صياج اح الخضير 00-3 : . 3 ١‏ 4 1 . الفيشا وي 0 الجهراء القديم ٠.لالاع‏ ها د. سلوى عبدالسلام علاج 
أهم الاثياء, 3+6 ١‏ 00 تسوس - صباح الخ 53 اقتتاج الاداعة فالسلام ييعض عدوم الاسلد م الحديق: ولدة اريعة ايام فق ن العيدي 0 النية الجدور اتانيه 
عير الاقصار المتتاعينة © ايمان العلوكي ل عوة للجميع» ,رأ 5,7 القرآن الكريم» 9,50 7 الختمة المرتلة, 1,9 قد لامر تا قوق افون أبس السالية ١٠٠٠١‏ الاة لفك اويا ا ام 
2 ا ويل ب هم الاثياء» “1 اتس اضر فقرات اليا نش ب60 2 حديث - كاتب وكتاب. حديث - اخلي بعلولة: تيد يرايور - فريتز ماتويز 20 1 : 8 الدكتور عبدالحميد 
١ 0 0‏ البرتسامج م - شارع المواردي, 1,60 ددا مسرن جنامع - دوق 0 للجمييع: حديث - الصوم تربية ودينية الصائم, ١,55‏ برنامج -. دراسات سينما السيارات 0 السالية كه عبدالمحسن المهنا (اخصا 
التقاي - حيواتات العانم» سان العربي - اولاد الاي ١6‏ ف هم ع ١‏ 3 الماثور من الدعاء, الاتضما قرآتية» كلمات من تهرء © ٠؟‏ الختمة اسبوعا ثانيا - عودة الهارب 6 صياح السالم 001١١٠٠١‏ انف وحنجرة) 01005006 
المسلضل اكت 8 بس الس خاي العائم اليوم برتامج - دعوة للجصيع. " 0 البرناميع العالم كتف القرآن 328 المرتئة, الطيب من القو .. سي | بطولة: محمود ياسين - شهرة - 0 مشرف الله 8 د. حسام العمر استشاري 
الصايرين» 7,١١‏ الي 0 حلي . عير الاقمار الصناعية,' 56 الختام | ١١09‏ برت - خحياتنا 3- سام لدم يي ينا اتضمام موجات اليرتامج العام ألو أل عزيت الملايلي جليب الشيوخ  27١١٠٠١‏ الامراض الباطئنية والقلب 
نة الانسان» 0,1 ااأن العصر - ' بالقرآن الكريم تم التشيد ألوطني. جنا عات سات الحابر الخمسة, !ىه حديت - ٠‏ موجات اذاعة القررن الكرب القردوس 0 الفروانية 7 ١6٠٠١٠1لاج‏ ري 
دعاء - قرآن كريم. 7,70 البرنامج : ل 3 اخي الصائمء 1,٠١‏ المحاضرة الانياء, 0+,“حديث جح د الدعوة <وئدة قلاده ايام 0 جنوب الصباحية 753٠٠٠١‏ جلي يم ووو 
الديني - دعاء وذكرء 7560 اللسلسل 1 ا 2 الديئية - الاسلام منهج الهداية بين عجز الداخل وكيد الخأ 7 اللعبة الاخيرة جنوب الصياحي ل اري اطفال - الجهراء - 
العربي ' - القبضاي يهلول+ . دعوة 5 للجميع. ا 2 اليشرية, 7,٠٠‏ حديث - الزكاة برنامج - مصابيح ات شرك ع جاه : شازو خاتا سنها - مانداتي 0الشحيحيل 0 008 هظشظ2ظ د 
2,5١ | ..‏ برنامج - رسائل .الاإخاء, التالتة, ١,١6‏ حدثٌ سرت .1 ومشروعيتهاء 0+./ حديث - حدث ) حديت - مواق مود ا للع سعد الجزء الث ن0الرقة ا #ا د. أسماعيل الفودري 
.. | 5,06 المسلسل العربي اليومي - ,-٠‏ التشيد الوطتي والقرآن | اغتيق م8١‏ - 0 رمضان. ١7‏ ,ل حديث - الاعتكاف. )- برنامج - تجت راية رمضان: 2,٠١١‏ بطولة: سري لد جيم مول مام الهيمان 719602296 اختصاص جراحة الانف 
| راقت الهجانء ٠‏ 0,5 الحديث الديد ريو 1 الاطف ال | الطادر ل لوس لع ,0 08 الختمة المرتلظم 0.4 اذان ‏ موعد الامساك, الحديث النبوي ن الشعيية | مدن للم والاذن ل 
10 سهم .متو روني أل دي 0 اغنية, 1 العشاء, الماثور من الدعاى ٠-,لْم‏ | الشريفء. -,2 الانتقال في اذاعة سينماالفحيحيل الصيفي: الخد ل لوم 57 ”> 
...” |الشصراوي. 5,٠١‏ انان المقرب - الشرطة. م / متسل الاطقال | برتا 0 لصم ع بون ”ب نشرة الاخيار, 8,٠‏ الختمة المرتكة» دينية خارجية لنقل صلاةٌ الفجر, الفتاة الخطرة 1 عدي 8 د. ابراهيم مهلهل الياسين 
0 دعاء - قرآن كريى مسلسل. العلمي الاجنبي - السحسر ادي 1 أن2 6 ”1 الطيب من القول, ,.6١‏ الحديث ‏ 2,98 حديت - توجيهات ايمانية سينما الفحيحيل الشتوي ِ نا وان عي جداجة اندم 
_ الاطضال الكارتوثي - مازتجرن والمعرفة) 4-٠‏ - ار بالئقة | الخي. 4ا,م القران اقرب ولاس الديني, 8,8 برنامج - من سير | للتباب المسلمء 8ؤ,غ برشامج - ا ايقن ن القتطاس ان دايا والفكين 7821417117 
0 ححديث - بعد الاقطار, 5,06 الانجليزية, 1 ,4 البرتامج | اذان العصر - دعا 5" العلساع الطيب من القول. 8,١١‏ 8 . 1 التفكير الخاعنى» ت الزور تمثيقةم 8 اد احمد عبدالعزيز 
عن ييه متسل الاطفال المحلي - رحلة ذا سيج اودع 6 حديث - نايا ل 8 0 حديت - العلاقات الدولية قي الاسلاع اضواء من التتزيل: 0,٠٠‏ حديت - سيتما الجهراء م الوقرة 00 الجاسم - اختصاصي تقويم 
العجاتيم 4 الان العشاء ب ع اا لجنيا مسعساضرة 9,41 اغنية 1 لكر يرتم من من اخلاق القرآن ١‏ ا - الشقي الاسنان م ماني - 
ام - , 60 ٠‏ ىت قدا ٌ 6 0 استجب ١:‏ 0 
٠‏ قرآن كريم, 0١م‏ رسالة الحسناء والوحش, 1١١,50‏ برتامح - اخلاق القرآن, - 4,٠‏ موجز مساجدنا 0,١6 ٠‏ آ حديث ب - مواهة مم 606 واقل #رتداء ا | سينما غرناطة اختضاصي اقنية الجدور 


ظظ2 







جمهورية مصر العربية لدولة الكويت, 0 الانيا 5,00 الغنية, 5,16 من انقرآن الكريم, ١١١‏ حديث - ٠‏ الظان الكريم» حديث حولم - نساء في المصيدة 
6 ل 


8٠‏ البرنامصج الديتي ١‏ كوسبي: 11,1٠١‏ المسلسل برتامج - اخبار جهينة, 1,٠8١‏ الاموال العامة وجزاء سارقهاء ا سنن لهات 9 د. أبراهيم بهبهاني 
9 9 دن 
































































































مع الاسلامء +80 اجل الذكرى: 1,٠‏ با للشيؤووه ٠١‏ الختمة المجودة, ١١,٠‏ 
ا 5 جهيتة, البر: الفكاهي د 1 2 اخطًا 8 لحيس ا تلد ان بسرثا - تي 7 طريق المرلقة 1 0 برتامج - صحاقتتا - كنوك جراحة وطب ال 
0 البرنا 1 ١‏ ومواكق ريح 9 سه 5 0 6 حديث المكتية (استا --.لدسياة 
0 لبرايع 3 لل ااي فيلم | مسلصل - ليالى ارق كينة) 0006 الاسلام» ١.1‏ الختصة الاجكدة2 | إلو رأتية, لحديث - اخني الصا سيتما الجليب د أحمد الاتصاري 
سوالق من الخاضي, 1١ ٠١‏ الا السهرة الاجنبي - وحيدة صع | اغنيسة, 6,٠١‏ مسلسل - عيند ١1‏ برتامج - حضارة الاسلام,ء القرآنية. - اخي ائم, - يدون عدالة ل المديتة احيها: 3 8 
باللغة العربية, ٠١,46‏ لسلس الخوف, ١,0‏ موجز لاهم الانباء, | يابوسعيدء' 6ه اضنية, وس م0 ١1,05‏ حديث - فضل قيام الليل 7,٠٠‏ نشرة الاخبار: /,١0‏ حديث - يدون - وضوا (استتشاري الباطنية والفدد 
العربي ١‏ - الشائلة, 06 ١,8‏ المجلة الاخبارية المصورة: | ححديث - الدرس العاشر رمضان حديث - اعم صحية التفاسير, الطيب من القول» سينما الاحمدي لظ والهرمونات) 0 
: 1 نوو اءة ٠‏ الختام يالقران الكريم والنشيد رمضان: 41 رهم 0 الهدى ني رمضان» حديث اخي هه القرآن الكريم, ٠٠م‏ الختام - لا من شاف ولا من درى 2 اد. -جواد ميارك سعود 
ل +1778 المستسل ‏ الصربي الوطئي. مدقيع الافطار + اذان المقسرب - الصائم, 15١,؟١‏ برنامج - التعريف السلام الوطني. 0 الصناعية: 2411008 أخضاني أمراض باطتية 
-م؟ الالاء (اخصائ اسنان) 
نت خيطان: حك اماع لك لكف 
كحلءكالاع لماك د عبداللظيف عبدا خسن 
تا جليب الشيوخ:  50/1١8106‏ الخترش (أخصائي 0 
. 1 0 
لاسلكي الاسعاف: ١‏ 0 حصولي: نا 8 3 
1 مركزاسماف العيدئيالصحي 70/٠60067‏ الدكتور محمود سليمان 
100 جام 258 - 6 مركزاسعاف منتزهالخيران عنطريقاللاسلكي © العامة 20 البدر 9 حصني الال 1 
5" 1 3 8 وود ١‏ 3 
1 15 مركزاسعاف منتزهفيلكا عن طريق اللاسلكي ن القتطاس: 0 كنا السالمية 
تلاا لاغ - ١كاكلاا1ا9اع‏ - 21 مركزاسعافالمدينة الترفيهية 14195511 8 حولي والذقرة - الاخلاص - 0 8 د عبدالله الدويسان 
لز الإلث اا 2 بد لاكلااا9ة - مركزاسعافالمطارالدولي ‏ 1470االاع التقرة - شارع بيروت ن الفحيجيل, ‏ 841187 (لخصائي اسنان) 
ااا ا 0 : 9 مركزاسعاف الشعيية امففلفف 8 النة والرميتية - الليناق د فيلكا: وكاعولاء 0 عيسى اللوغاني 
كم 9 8 5 1 - شارع يقداد 
“---1 غرفة الطواريءالمركزية# 10 الصو يا و صن السو ا ا 
َس - بتاع - - شا .2 
8 7 مركزاسهات مالساي 140106 القحيحيل - شارع مكة هاتف مكافحة القوارض: لفن الففظاانن 
١١ :‏ اه 611 ٠‏ مركزاسعاق العيدلى كيد 1 الملستوصف 0 العاصمة 414١34‏ د. محمد عبدالله المشاري 
00 . بدلي «كبد» 8 الجهراء - الور - الجهراء - 0 الجهراء لعفف (دكتوراه واستشاري جلدية 
ع م٠‏ اسعالمركز رقم الهاتف 1 0 للحفاقن شارع المطاقء الفحيحيل ا 0 الت 
دما . : مركزانقاذ النويصيب و استعلامات البريد 754794041 ا اناه 
جين + +31" 5 . 8 ' 
لس عم المباثر 0 مركزانقاذ القرنن«طريق الوفرة».//الم/ا 91 0 استعلامات البرقيات (القلب) 11 ا 
0 حب لال. ‏ مركزائقاذ السالمي «الشقاياء 80417١48‏ . اننا اد. سئد راشد الفضالة 
١‏ ماس انستكلقىالصبا 141111 1 “نقطة اسعافإلرقة المحي  ..54101١١‏ 0 مكافحة الكلاب الضالة (إختصاص انف واأذن 
- جب 1 «مركزاسعاق مستصلى الجهراء 4916414 0 ثقطةاسعافالوفرةالصحي ‏ 5401144 71 :وحنجرة) 244 0/0 
0٠ .-‏ 01 مركزاسعافمستشفىالفروانية 4885٠٠١‏ 0 نقطةاسعافامالهيمانالصحي1١7729191‏ الرياح هواتف مراكز (اخصائية ‏ اطفال 
- -” 0 4 مركزاسعانمستشفىالعدان ٠5461100‏ ع 2 طقس معتدل والرياج 1 ( 
0 0 1 0 نقطةاسعا ف صباحالسالمالصحي 00185170 تقلبة خفيفة الي طواريء المياه 1ك 
2 6 مركزاسعانمستشفىمبارك 071١1‏ 7 نقطة اسعاف الصباحية الصحي 51111194 0 الشويخ: المع لا د. محمد حسن الصقوري 
2 05 مركزاسعاف مستشفىالاميري 15871715 37 تقطة اسغاق بام 0 السالية) 6ه (استشاري اتنف واذن 
د 0 ا 00 371 نقطة اسغاف الصليبية الصحي 4711/85 د ١4‏ لوده وحتجرة) هه لباه 
لياص مركزسعاف الدعية الصحي 014 نقطةاسعافالصليبيخاتالصحي 141١111‏ اي ا اللا د. محمد صالح أبو حمرة 
84 مركزاسعاف الجهراء الحي الم يف3 0 تقطة اسعاف الخيران! عن طريق اللاسلكي 0 الاحصدي: 6ا1407مة؟ | (دكتوراه واستشاري جندية 
04 مركزاسعافالفروانية الصحي 1/90187غ . الصلييخات: ١60١٠/امغ‏ وتناسلية) 071511115 
19041١1986  يحصلااكليففاعسازكرم‎ ٠ :‏ ملاحظة: جميع الهواتف المدرجة اعلاه تعمل على 6 الجهيراء: ١61الالاع‏ (أخضاف 1 اطقال) 
١ 3‏ مركزاسهافالفيحاءالصحي 4للا7007 مدار الساعة وف حال تعذر الاتصال يها تطلب عن للا اا 00 ا 
١‏ لتشم الس | | مسيسيت اقضمر | مسرت يق 
01 7 8 7 2 بسو ا استشاري اطفال 0 7570478 
ن العريث 17 مركزاسعاف السالمية الصحي  0154-1١‏ المركزية . فرجت وكنت اظنها لا تفرج 1 المركة ل الكويتي - 


عيادة الاسئنان ت2: 


'يبملاة 
1 0 بدائة ه1770 8 4 ع ] لاع 2-5 

دامع ندءة للسسسسييدت استعلامات النجدة  ١99‏ 5 طبيب أطفال) 200/026 

١ 2 5 5 َه‎ 

ا حركة 5 1 6ت المسرور ححاكاكمءع #8 د عبدالرحمن محمد 

يي حركة الحيران ليوم الخميس 1550/5/0 «مبني رقم 1» 0 الساعة ين ابوعيش (اخصائي باطنية 

١: 0‏ : 7 1 نا الليذا 

١ 3 5 5‏ عيسى العثمان 
00 كد الم سي مسح 

0 3 2 0 0 0 الاميري 6ع وغع؟ 1 

55 ل الشركة متجهة الى . ت الاميرياطقال 75814908 ا د. مهجة اسليمان البدر 
ساب 1 11 6 ا (أخصائية نساء وولادة) 
ا" :5 1 اقيق 

0 5 8 86 د يوسف عبدالعزيز مال 

ع 5 0 الله دكتوراه واخصائ 

1 امراض جلدية وتناسلية ت: 


0 ميارك الكبير 708190٠0‏ قالىة 7١‏ 


4« 
© الامراض الصدرية 444414٠١‏ 001 


8 اد صالئح حمد الروصي 













: 0 الفروائية 1111 0 : 
5 ات 0 اخصائي اطقفال ته: 
8 525 8 د. الحمده أبو سئة دكتوراه 
8 ابن سينا 1 ١‏ ا 
0 ناريت ا 1200 هه 10س ققدهة كوم 
ل حركة الصليران يوم الخميض 0/ 2101/0 «عبنس رقم 5» مصح التسام | 4448-08 قا اد. استاء عبدالرحمن 
- ب العلب النظسم 1 وو ع ب لات 
نت المصسؤل الصحسي ‏ 1210711017 ا 
3 2 5 0 عيادةالعيون ١١80٠١11؟‏ 8 د. فاطمة عبدالجيار 
لوصول 220 الاقلااع 1 0 الصتييكسات لل دكتوراه تركيبات استان ات, 
5 7 إكديتة الحورة ...| الطقس ا 20 010 السطة اللوفينن ا 
0 َ الوقت | الشركة - مكافحة السرطان  4444٠١-‏ ك2 د. ائيسة الرشيدات: 
الأقلام- 89 كم 0 12 عبداللة الغاسو بت 
اعد مراتء 
3-3 ين 
9 30 ا #ا الدكتور صضالح سعد 
ده هواتف طوارىعء الجريوي دكتوراه أستشاري 
إن متنها الصرف الصحي امر'ض أجلدية وتناسلية ت: 
5 
5 6ظ21 #ا الدكتور عتمان نشات 
هد 48غ5داه4غع دكتوراه اطفال 811-86-1 
2 10 8 د. علي عبدالته الصفير - 
اخصائي امراض باطنية 
0 1 ا 
اس ل الاطفاع ا د. سامي محمود الربيعة - 
ع استشا طب / 
39 1 بدالة الحريق والانقاة إن | ١‏ العيون و 
3 دار الاطفاعم ‏ 5485111 3 علبك الله 
30000 المتويخ تلمع 0 
ل عيادة اختصاص الصضب 
اسه نهدي ظ2 الطييعي والرومائيزم تَِ 
مضا بيدا 0 -لعم 60 1ه 
50000 البحري 1 ا د. باسل الثقيب اخصائي 
ا ا 3000 الامراض الباطنية والجهاز 
ا الفيحتاء 0 الهضمي ات 21/51/1/1158, 
3 حا السالمية 21٠٠‏ د. كاظم صالح معرق - 
تنه المطارالدوي 1 لمستمتارس تتام 0 
53 لتحي عن نوا عي اد الوصول والاقلاع: هذع ع الاحمدي 5 0 رفننة 
00 “(البيعاتع ‏ 5195-6 - 5251811( ٠١‏ خطوط) , زالحجن): لم1" - ككقفؤال1 الجهراء 10000 © الدكتور سالم العنزي اخصائي 
فيلكا يا الآسئنا اأرت. 
تقويم نَ تت 





5806# 4011١4 | الفروائية‎ 












ل ا ا ا 0 0 


'. جروس: أ... مجرد.. الكدلتا 
الوظائف نويا : .انا ومستر 
بالاس. 
ماريا: مع هذا فان نائب المدير 
٠‏ مسؤولية كبيرة. 
. جروس: اليس كذلك ©6... ايضا 
يمكن ان نعتبرها من نواحي كتيرة 
اكثرمسؤولية من عمل المدير. متلا 
5 عندما كنت مديرا كان نائبي يحل 


ماريا: سوف تحضر بعد قليل... 

انتظرها... 

١هيلينا‏ تطل برأسها من الياب 
أ. الجانيي. جروس يهب واققا) 

هيلينا: (لماريا) لحظة من 


١تخرج‏ ماريا. جروس يجلس 
ببطه. فترة صمت طويلة في 

5 الحجيرة الاخرىي. يعلو صوت 

3 الحفل. بعد برهة يهدأ كل شيء) 

أن جروس: يا حضيرة الملاحظ 

2 جورج: (من الخارج) ماذا؟ 

' حجروس: لقد تصالحنا... اليس 

كذلك © 

' جورج: لابا 

: (لحظة م 1 

.. جروس: يا حضرة الملاحظ 

: جورج: (من الخارج) ماذا ؟ 

جروس: لماذا لم تذهب الى 

الحفل 6 

*. جورج: (من الخارج) انني اتابع 


جورج: (من الخارج) اتوا على 
القودكا ‏ 

جروس: هكذا... 

(فترة صمت. ثم غناء من الخارج 
| تم هتافات) 

اصوات: (إمن الخارج) كل سنة 
وانتم طييون... الخ... تيداآا 
الاصوات فى الخفوت) (يدخل 
:. سترول وسافانتت وهما منهمكان 
في الحديث). 

. سترول: مجرد... كانت خحلانة. 
. سافائت: ف البداية... انما بعد 
:ا سترول: بعد ذلك؟ 

سافانت: انت تعرف ماذا بعد ذلك. 
سترول: اراهن انك الفت قطعة 


“ل 


سامانت: انا 6... طبعا... بالحرف 

الواحد 

.' سترول: غير معقول. 

.. سافانت: اسمع انا لا اقول ان لولا 

. كنشطورة يزال كقاترا. كنا قطعا 

لفرادابرشا 

:: سترول: صحيح »© 

0 سافانئت: صدقنى... انها حقا 

': إمرأة. 0 

+ سترول: كم عمرها ؟ 

سافانت: ١١‏ سنة. 

سترول: شخصيا احبهن اكبر من 

ذلك قليلا. 

هيلينا. إتدخل من اليساب 

الجصانيبي: من يريد ان يشرب 

منجانا من القهوة ؟ 

سانفانت: مستر جروس اكيسد 

+ يستطيع ان يتكلم ف هذا الموضوع. 
جروس: انا 6 
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ساقوم أنا بعمل القهوة. (تنادي 
ناحية الباب الجائبي) اين 
(الكنكة ) ؟... 

(تدخل ماريا مسرعة والمكوى ف 
يدها اليمنى. تخرح الكنكة من 
الدرجة وتهرع الي الخارج ). 
سترول: مستر جروس... ارجو 
الا تتفايق لاننا لن نقدم لك 
فنجانا من القهوة.., البن الموجود 
يكقينا وحدنا. 

زو غبر مهم... آنا الا اريد 


ٍ رول نيللي... مسثتر جروس 
لا يريد قهوة. تلاتة فناجيل فقط 
(الى سافانت) ما رأيك ف سيجار 
مع القهوة؟ 

سافانت: ذكرة رائعة. 
جروس: مس هيليتا 


باق ول و ةلف ج تزه : منرزه 0/444 






































































رأث ترتصل تكاليف 
الدورة الواحدة إلى 4٠ ٠‏ ديار مقدمة من معهد 
الدراسات الفنية - السالمية شارع حمد الميارك 
قرب نادي الجوالة. 





1 مخطوطة اسلامية يقدر سعرها بحوالي 


9 '؟ ديشارمن مركزالمخطوطان والتراث 





تاليف الكاتب المسرحي الذي أصبح رئيساً لجمهورية تشيكوسل وفاكيا 


ترحجحمها عرالانجليزية عبد المتعمح سلهيم 









]| #8 طقم حديقة مكون من طاولة 
وشمسية واربعة كراسي بقيمة ١50‏ 
| دينارا مقدمة من معرض عبدالوهاب 

العيسى للاثاث - حولي - شارع تونس - 
| تونس - بناية عبدالوهاب العيسى ت: 
| الووم؟"" - "1١84-06‏ 

















8" سيشوار على حامل يقيمة ١١١‏ 
ديتارا, عدد 7 سيشوارات مع قاعدة 
!| بقيمة ٠٠‏ 98,5غ دينارا «تسعة واربعون 
دينارا و ٠‏ ٠ه‏ فلس» مقدمة من مؤسسة 
بألؤي التجارية, السالمية مقايل مركر || 
]سلطان - مجمع الشرهان - ت:| 
: ننه شففا - نفنة 007 


السيجار الى سافانت) 

جروس: آنسة هيلين... 

سترول: صنف السيجار ممتاز. 
سافانت: (ياخذ واحدا) شكرا. ‏ + 
(سترول ياخذ واحداء ويولع ١‏ 
الاثنان بمهارة المجرب. جروس ] 
يتظر اليهماء وكالعادة ييحث في ١‏ 
جيوبه ثم يخرج نقودا ويتقدم الى < 
سترول 














| 1 اريال مركزي سبع شيكات مع 
| امبلقاير بقيمة 18١‏ دينارا مقدمة من 
أامؤسسة ناص الرشيدي ت: 
١٠٠ (|‏ "ع - ممكلا١٠هة55.‏ 








جروس: 0 3 
سترول: أسف... مستر جزوس.:. . 
لا اتصحك بذلك... صدقتي... هذا + 
الصتف قوي جدا... وسوف تسعل * 













8ك مظلة سيارة 7" متر مستديرة 
| بقيمة ١4+‏ دينارا مقدمة من مؤسسة 
| ناصر الرشيدي ت: 29111٠١‏ - 
| حكلا٠556؟.‏ 







ا 7103 3 
14ذظا ورق ديكور غرفة اطفال مع صبغ 
:أغرفتين بقيمة ١١‏ دينارا مقدمة من 
“امؤسسة ناصر الرشيدي ت 
"0٠-8‏ - ىثلا١720.‏ 


سترول: صدقني... لن تتحمله. 
(جروس بخيبة امل يعيد النقود 
الى جيبه. يدخن الاثنان 
باستمتاع) 





| 8 مرآة اسبانية بالرف مع الاضاءة 
|عدد ” بقيمة ١‏ دينارا «سيعون 
دينارا» مقدمة 0 كة الماسة للادوات 
ا | الصحية, حولي - شارع تونس بجوار 
بنك الكويت والشرق الاوسط ت: 
1 
ِ 
م 


هيلينا: (تنادي نحو البساب المكوى في يدها. تخرج علبة البن هيلينا: ما هذه الرسميات؟ 
الجانبي) اين البن ؟ من درج اخر وتهرع خارجة بينما ‏ تستطيع ان تناديني نيئلي... 
(ماريا تسرع داخلة وما زالت | يكون سترول قد قدم علبة | فقط... 











540 - فاكس “/5567019. 






ا ع أيطالية يقيمة 50 دينارا 
مقدمة من مؤسسة تاج الامراء للاثاث 


قَلم :. حلد بحام ١‏ خالد ٠‏ ما هو اصطناع و ل 


الل : : ف الادب ام في اللغة وحول موضوج ا [أوالديكور ت/لا ٠‏ ٠148لا؟.‏ 
يها تمن الشيوي انك مين امرض التي بت السرحية الذي اتاد لجا الشائت مقطا رمزيا بكليته هو م 0 ثة عقود 1 نه ت/؟أ ١‏ + ل 
ا اتاد جور البركيت 0 احدى المؤسسات اليروقراطية حيت ينصب الصراع بين 0 سر لعببا كب 
الواحد ليونسكو غم ان قمة هذا الاتجاه الذي تطور اليه ا جروس الذي 310 أن ل نئي المشيو الذي يشن 

مسرح السور قد تم الوصول اليها يفضل 35 تقديم المسرحية حئلة وامعة التطاق مج ليها لذ صناعية جديدة أسماهاً 





التا 1 ل اع 

0 سرعان مالحققت مجاسا ريف يعر عرقت عام لجان لد متها تسهيل وسيلة الاتصال المكتبي 
الخارج فمئذ الزمن الد اعمال كارل تشابيى نين موظقي المؤسسة . 

قالخا ل لزمن الذي هيت ادل كانت أما جروس فيخوض المعركة غير مزود الا بمجموعة من القيم 

مسرحية شافيل شي اولى الاعمال التى حنققت هرا إزقدر و«المبادىء والمتل العليا. على ١‏ الس من ا ي 

المماتل من النجاح العالمي وقد كان اختيار هذه المسرحية يخوض المعركة على رأس جيش من الموظفين الذين تجح في 






بقيمة 7١ ٠‏ دينار مقدمة من مركزا: 
المباهنة للدعاية والاعلتن ت:|. 








تقديمها كا بة تشيكية على خشبة استمالتهم الى جانبه فضلا عن كبار المسؤولين الذين اخذت 
5 اح 0 اانه افقتهم على استعمال لغة الياتادب . وييداً الصراع بسيطا 1 0 0 1 
اد دعاسا لذي مسرحية ب هأفيل . يسيا في بادئء الامرعتدما يفاجا جروس يمذكرة موضوعة 


تبت يحاول قرا 

في تديثي أن سرحية (ألذكرة) واحدة من تلن الاصبال. . الشتي ساس لجيه المت الاح لم بام بلق 

ا 1 نيو عن موقف حضن كا ا ا الباتادب اما من الذى ادخل هذه اللغة في المؤسسة فهو 
أبماتا 98 لني ل يستعب بالك ل شتراكي نائبه بالاس . بالاس الذى تخطاه اولا يتقرير عمل حصص 
1 منهم بأن تفي الواقع يستتيع الضرورةمراجعة صيدك < الباتايب . ثانيا بعمل مركز لترجمة الباتادب . تالتا يجعل + 
النظرية الني جاءت لتعبر اصلا عن هذا الواتع فاذا كان 0 لتاب 0 : 
الواقع في تير مستمر وجاء هذا التغير بالجديد الذى لم در 0 1 
لحك سنح نا لاقل جديا و بهار لق معت الوديد ال بيتطمل المسطلية .انا الرحيد الى مسومل 

عب هد هد ---- - 
النظرية وانما معتاه ان الاشتراكية بوصقها قلق عام الثقة باعتهام المدير العام - وعلى ذلك فنا من حقي اني 
قادرة بمتهجها الجدلي على استيعاب هذا التغيير وقادرة في 'تول ا سة وايه اللى مش صالح لهي . 
لوت نفس على صايرة حرق الواقع باستمرار باذم ١‏ لد وما تر لب بي الجن المؤاسة فيا 
قو 5 الواقعية فى تلك الابداعات . 
التي وسعت من نظرتنا الى الواقع بل والتي فجرت ما في حبس وان مش حا اسمح ابدا لشوية ناس انهم يفرضوا 
الواقع تفسه من ابعاد جديدة ؟ هذه الرؤية الجديدة التي بلاس :1 شوية ناس واحنا 5 
عبرعنها الشدرح لامتائي وات جاتير يت 1 عون تن الس ا قن 
الواقعية بي ِِ نك 28 وي كو ص فد أنه ل قبل الح انأ أنسان وأنأرتي للشركة دي اذم تتيع من فكرة 
. بمعنى وه توت مص م انسانية . اذا لغينا اللغة اللي بينكم بها أي . اللغة 
من خلال معايم. سابقة أو اميل تس "نيسيك الاتساتية اللى بيتكلم بها . اللغة الت يت هت . 
م وق ل ب 0ن الستين - اللقة الى كون بعها تقاقته .الأ عملت كذ لمعي 
انقدا 8 افده 
التطبيق الاشتراكي فى المجتمع لتك يكوسلوفًا 54 0 اننا ل قدام اتسانية الانسان .. يمنع الاتسان من 
ففي اتنى عشر منظرا تقع مسرحية المذكرة . امأ احداتها امل ني . 

قتثور حول فكرة محورية مؤداها ان كل ما هو ائساني فهو يتبع 





ياب كيح لايل اخ اليماب :14 





85 شراب كيوي ٠١‏ كرتون. 
| قهوة مستر براون ١٠١‏ كرتون. 
شراب الليمون بالشاىي ١١‏ كرتون بقيمة 
٠٠6‏ ديتارا مقدمة من مؤسسة جعقر 
المؤمن ت/ 55-١065-5٠5٠‏ 
















17 مرآة مع اطار ذ بى من الاضاءة 
بقيمة 50 ديثئارا مقدمة من شركة 
النصار وفتال للادوات الصحية - 
|إالشيوخ شارع الجوازات ت/ 
56م فاكس 6880591397. 











مك1 0 ساعات اورينت بقيمة 1١1١"‏ 
دينار مقدمة من شركة كوكب ١‏ - 
للاجهزة الالكترونية ت/ 2511419 - 
نخد نادقة 







]| 1 ساعة جلاكسي ثمينة - ساعة 
اسوار ثتمينة مقدمتان من شركة اسوار 
|القدسات: 529591924٠‏ 


| 91 تيمت ملعن 602727 ا ا 


مر 1 تحتوي عل 
طبع رئيسي لكتسريب الارفي 
وتمائية” اطرق شرعية بقيمة ٠٠١‏ 
دينار مقدمة من شركة صناعة 
اللوحات الكهريائية 
تإذماةعمعا -وؤةةغ لاع 





“خززرقة ابرض ري رار ا قط يي نظو عمد اباط ١‏ ... 


















قا خسية اتاد كات قيدية عل اسدزاق 8 فيلما مقدمة من شرككة الوسام 
لنقيدو - مجمع النقرة ت: ١6‏ اخرلا 


انكام 


لطم وتوزميع اللطبوعات المرئية 2 














3 






ا غسالة ميلو صغبرة ستيل مع سخان 1011111 بقيمة 7١‏ ديتارا. 
اك طباخ طاولة هيتاشي عينتين شعلة ذاتية ستيل رقم 5 بقيمة ١4‏ 
دينارا مقدمين من مؤسسة ابن خلدون للاجهزة الالكترونية - النقرة شارع 
ابن خلدون مقايل مجمع ولاء ت: 1511551 - 5582011١5‏ 















| ماليكا وعطر 11 
فكتور بيجي رجالي ومكياج بريرا بورت 
وطقم مكياج متش مور مقدمة من مرا 


المتصور للعطورات: 2401991 
فاكس: 077717 71 





ووموم ممه مدوم و مدهو ووز ووو ود دودو ههج موود مد وود مهدو ومموومدة وفعععدر موه وددووم و ودود ةوهو ووم مممدووةه 


لعبة (بيبي فوت) الايطالي بسعر ١١١‏ دتاتير - 
مقدمة من شركة الرياضي: حسم | 













ووم و دونو و نيوو ممووعوموعميدونوننوميةوة ممم دوروو يردو ممع ءهة سهد وودقووة 





25-2 ا 10 000 اه اا ! 5 


الا يشت ويردلوكس ربيعبي دربوية زري اصلى 
* »ا بشت ويردلوكس شتوى مكسر يريسم بقيمة 1170 دين 
البغلي انتاج شركة البقلي للنسيج محمد طاهر احمد 










تسرب الريك 8 ليا 
را مقدم من بشت عووط :51 السدد 
1 3000 
لبغلي واخواته. . اث ؛ لمطع 202 












د يب له 4ه 1ش نكن امت 10 لو 1101 لتقم سعدها سد سنن 1ك 00 لط 









اس تس 7ط لالط لض 97777717107/11 1ن 3ن ان 1177( لطططقة اط 11 ةنر اب م137 10731 


لكل منا ذكريات في حياته يتذكرها بين لحظة واخرى. منها ما ارتبط بايام وليالي 
شهر رمضان الكريم ليصبح تذكرها لهذه الاحدات مرتيطا بحلول الشهر الكريم 
: .. وذكريات الفتان مع هذه الايام محور أهتمام جمهوره الذي يتابعه في اعماله 
الفنية من هنا تقدم لك عزيزي القارىء يوميا تكريات بعض نجوم الفن مع ايام 
وليالي الشهر الكريم 


حساك فقا نيس فسوي نس وكسر 
اشافي في ريضاز سرتية با لسرع وسايب التصويرالسقسارية 





وعندما حاولت اطفاءها بيدي لسعتتي 
قوقع القفاتوس وانكسر وخسرت من 
بعدها قيادة الجماعة لان من يملك 
قاتوسا اقضل تولى القيادة من يعدي. 











© وهي مع جون لينون © تخفي احزائها وراء نظارة 





الملطان السلطات" والسنسوره نات أفضصل السأكسرلت تستسدى فس شتاسر رمتسان © كيف تقضي أيام رمضان حاليا؟ 500 »6 ٠ 5 ٠‏ 
ا 0 لاقن رض لحي بشع مل أسعيس أحسز أن العفوسر تسن فسؤات 9 فسا «حسون أسساسسق ن» 
حسين فهمي عن , حيث تجدني بعد الافطار مياشرة اصلي 7 5 5 2000 301 
© نات بوم كانتت امرأة مصنوعة وخلال حديتها المعير عن احساسها اعتقد ان هناك اتصالا معينا ييننا.. 


ذكرياته فقي شهر رمضان خلال ايام 


المغرب ثم أرتاح بعض الوقت حتى يحين 


فلقد كانت علاقتنا حميمة لدرجة انه 


ع 1 الطلفيلة” عد الما - اقم للحب.. ولكن بعد فئرة : بيدأت اسقارها بالوحشة والاحزان يدخل ابنها 
< م ا 0 500 الكت حتى نهاية اليل سرح و مع الاحزان. وهكذا بدأت قصة «يوكو «شون» الذي كان طفلا صفيرا عندما من الصعب علنَ عدم الشعور يحضوره 
تققاى فى طقوس خامة ,تعيشها العائلة متل قرب موعد السحورثم يستمربتا السهر 1 عزايات الب وانين 0 اغتيل والده في نيويورك وترفع «يوكو حولي».. 

: اوس ا .عيشي 7 01 ف 5 7 يعد ر- زوج نان «جون لينون» ونتو» عيتيها ن بنها وتقول بتيء ل لين 

مدل ضرورة الاقطار في ألبيت الكبيي بحس صلاة الجر 0 الى اليم الذي ذهب ضحية جريمة اغتيال من السعادة: ا 0 بعد قصة 
مه امسلل كنا ونحن صفارا امام هذا التجمع من 0 9 3 اما اذا كان لدي ارتكبها مجنون أميركي. طرق.. وأحيانا اشعر بأن لنا جينات وتتوقف «يوكو اونوه عن الحديث 
7 الاطفال «نتصارع» على اقتناء أفضل صياحا لايد من الذهاب الى اليلاتوه او الحزن للذكرى انتقلت لنا عن ابائنا. فابنتي وتشعل سيجارة اخرى لتقول. «ولكن 
دعوتي اروي لكم قصة.. فبعد موت 


























الفوائيس من حيثت الشكل والرتخارف 
وكان صاحب, أقضل فانوس هو القائد 
للمجموعة طوال شهر رمضان واذا غاب 
كان الذي يقود المجموعة هو الطفل 
الذي يملك من بعده ه القائوس الافضل 
ايضا وهكذاء , 


© اد اعماله 





الى مكان التصوير وفق امر التصوير. 


- 0 فى شهر رمضان ويعد ضيا 
طول 3 اتواعها 2 


وبيدا الوقت الآخر مع «يوكو اوتو».. 
أصوأة ة تخفي آلامها وراء دخان 
سيجارتها كما تخفيها وراء نظارة 
شمسية معتمة.. وما حكايتك يا اونو؟ 
تقول المرأة القادمة من «اميراطورية 
الشمس»- 


يقوم باعمال لم يكن غير «جون» وحده 
يعرفها وهذا شيء غريب». 

وعتدما تتحدث ديوكو اونو حول زوجها 

الى امرأة مزدهرة فى ذكرياتها.. 

امرأة ما زالت ت تعيش ايام الحب 

والعواطف الرائعة. وعث وعندما يسالوتها 

عن علاقتها الروحية مع رَوجها ويان 


«جون ليتون» أصيحت الامور صعية ف 
نيويورك ولذلك انتقلت للاقامة في مدينة 
اخرى.. ويعد اريعة ايام ظهر «جوني» 
ولح لي ١‏ محذرا يوجوب الحذر.. واقترج 
بعض الطرق للحذر. وقمت ياتخادٌ 
تنك الاج تم بعد مرور عدة ايا 


© موقف او ذكرى نتعرف عنيها الآن 0 ا وس ار إللفاجفا 3 لك 0 «بعد عشر ستوات على مقتل «جون شبحه تحدثت اليه كمأ اشيع.. تقول جاءت قوات الشرطة لتلك المدينة 
دم ا صر ا 0-4 فا 58 1 ع 
وتحن في شهد رنشانة الفانوس الخاص فيه شمعة سميكة «الباجوري» وو ل شمن وو ال سي ل اس ل اما موا م20 


- في يوم اجتمعتا كاطفال بصورة 
يسبق لها متيل ومن خلال اللعب كانت 





الجسم «أننسونسي تيزقسز» أدواره 


الخوض فيها.. فهذا موضوع اساء 
البعض تقسيره.. قانا اعرف يِأنْ الكثير 
من التاس يظتون يأتي مجنونة ولذلك 
فانا لا ريد تازيم القضية اكثر من ذلك» 
ثم تستجمع «اونو» شجاعتها لتقول 
بكل تقة: «ولكن دعوتي اقول بأتي 


يقولون بان نلك مجرد حنيالات كانت 
تحذرني-». 

وتضيفٌ «يوكو اونو» «ولكني رأيت ما 
حدث يوصفه رسالة مؤكدة مرسلة من 
«جون» ولذلك قانااظن بأن «جون» 


حماتي من ذلك القناص». 























« و و به وه‎ ٠. 
السيتجسانيدة الممفسدة تؤضر فى نفيتس‎ 
هل تذكرون النجم الهوليوودي «أنتوني يتلك ته «سايكوه‎ 
ييركتز» 5 اباك .كان م الأفلام الذي معي د 3 ل الرعب‎ 
. السيكولوجية الصعية . وهو يؤدي أدوار الراحل «الفريد هيتشكوك»‎ 
المعقدة والمسريضة ... وزادت شهرة «أنتوني بيركنز» عتدما‎ 
قام يبطولة فيلم «القضية» أو‎ : 
«المحاكمة» المقتيس عن رواية الكاتب‎ 
0 الكبر «فرائز كافكا» وأخرجه‎ 

















السابعة ا من عمره 
وبيدو يان أدواره السينمائية الصعية 
قد تركت تآثيرات كبيرة على تفسيتة ‏ 
* فهو اليوم بعيش مرحلة صعبة من عمره 
1 يك بو عن تع يصحت ٠‏ أ 
انياء أنه ن: من عدة 
أمراض ويقول أحد أصدقاء «أنتوتي 
ييركتزع بان التجم الهوليوودي يعيش 
على تتاول الفيتامينات كما يتيع 
«ريجيم» قاسي ويتتاول مياه الينابيع 
ويذلك أصبح شديد الحساسية 

بالتسية لصحيته . 










-١‏ شاعر عربي راحل - يستقيل يبشاشة. 
- شاعر فرنسي زار الشرق - مدينة أثريا ية في المملكة الاردتية الهاشمية. 
7- للتافق - قانون يحوي عدة قوانين. 

ع - ما يتطاير من قطع الخشب أو تحوه - دفتها حية 

5- الاسم الثاني للمثلة عالمية - عقل - آداة استشتام. 

- والد ‏ اسقيها - سثم. 

/ا- من أقسام الكلمة - حوف وكالة انباء عربية. 

- البراعة والتفوق - يستتشق. 

5- للتآوه - أحرف متشابهة - حرق عطف. 

- 1- من أسماء الحمرة - سيا ياسي لبنائي 

1 - بلدة تاريخية في فلسطين حدت فيها طأعون اباد الآلاف منهم أبوعبيدة 
بن الجراح - واحد بالاجنيية. 

7- أشهر لاعب كرة في العالم. 

عموديا: 

-١‏ الاأشخاص - صعوية التطق. 

- شاعر عربي راحل 

7- متشابهان - مقياس أرضى - من الزهور عتاب. 

ع - فنانة عالمية راحلة - أحرف متشابهة. 

ه- نقيض حير - احدى القارات - ما يكتم. 





































1- أسقين - ذ 

7- من مدرحيات حي شوقي - صحارى. 

خ- يعتريه - الاسم الأول لكتان عريي. 8 قازر الحطاب «نيك ديلعيس: من 
ه- حب - ركيزة - يسهل. شيفيند (استراليا) بالياراة السنوية 





© نقطع الحطب عام 1445 ؛: ولم يكن 
يملك سوى يد واحدة. 









أكمل هذه الشبكة بوضع الارقام الناقصة بحيت يكون المجموع افقيا 
وعموديا .١85‏ 





- اخرف متشايهة سلالة الخنفا 1 1 
لخدب ا كانت عاضدتهم مدي اء المسلمين الذين تولوا الحكم بين 
























غرائب القرن العشرين 


كنا نسمع في الماضي. عن اعمال مشينة كان يقوم يها الابناء تجاه 
والديهم ضمن عصور الاتحطاط الخلقي؛ والجهل والبعد عن الدين 
الاسلامي الحنيق وتعاليمه السمحاء. 
اما اليوم فاتنا تكاد لا نصدق ما نسمعه من اعمال غير انسانية 
يقوم بها اليعض تجاه والديهم!! تسعة ايتاء حملوا ١‏ مهم العجوز 
أل جاوزت الخامسة والسيعين من عمرها والقوا بها 4 امام أحد 
المساجد ليتخلصوا متها في احدى ليالي الشتاء الباردة وما ان عثر 
عليها احد المصلين يعد صلاة العشاء وذهب يها الى | لمستشفي 
حتى توقيت وهي تيكي حسرة وآلما وتردد: ايتائي التسعة القوا بي 
ق الشارع!! 
واخر يقول بصوت خافت: هل تصدق ان فلاتا نصح صديقه بان 
يودع والده في مركز كبار السن حتى برتاح من همومه ومشاكله!! 
اي منطق هذا الذي يفكر به مثل هذا الشاب الاحمق؟ 
لقد تذكرت قصة ة حقيقية أيضا لشاب تطاول على والده بالضرب 
الميرح فاراد يعض المارة اتقاد العجوز وتوييخ الشاب العاق» لكن 
العجوز صاح يهم قائلا: اتركوه.. اتركوه فقد قعلت هذا بوالدي!! 
قال تعالى: ووصينا الاتسان بوالديه,» حملته امه وهتا على وهن 
وقصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديكم الي المصير» 
وقال تعالى: «ووصينا الانسان يوالديه احسانا». 
وقال تعالى: «وقضى ريك الا تعيدوا الا اياه ويالوالدين احساناء اما 
يبلغن عندك الكير احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما 
وقل لهما قولا كريما». 
من هذه الايات الكريمة ترى ان الله سيحانه وتعالى جعل ير 
الوالدين يلي الوحدانية بكل ما لها من قدسية وجلال او يلي العبادة 
الموجية خلاسن الخضوع لله وحده.. او يقارن الجهاد ويوازيه او 
يفضل عليه 
فقد أقبل رجل على الذبي صلى عليه وسلم وقال : إبايعك على 
الهجرة والجهاد انبقي الأجر من الله تعالى فقال: «اتيغي الاجر 
من الته تعالى» قال: تعم قال: قارجع الى والديك فقاحسن 
صحيتهما » 
وقد نبه الرسول الكريم لكل من ن ظفر يوالديه او احدهما وقد ادركه 
الكير الى امر يصل بصل بيه الى الجنة والتحذير من فوائد له كما 
قال صلى الته عليه وسلم: رغم انفه.. تم رغم انفه.. ثم رغم انقه من 
ادرك ابويه عند الكير احدهما أو كلاهما قلم يدخل الجنة» 
كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالوالدين بعد الوقاة ققد 
جاء رجل للرسول المعلم وقال: يا سول الله هل بقي علي من ير 
ابويٍ شيء ابرهما به بعد وفاتهما؟ 
قال: : تعم: الصلاة عليهما. والاستغفارلهما واتفاذ عهدهما واكرام 
صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل الا يهمأ». 
وقد سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوالدين فقال | 
للسائل: هما جنتك وتارك». ِ 
هذا هو الكلام العظيم لدينتا الاسلامي الحنيف في رعاية الوالدين 
في حياتهما وق مماتهما وما تراه » أليوم نتيجة البعد عن هذه 
التعاليم ونتيجة حتمية لعدم تربية الابناء على هذه التعاليم 
السمحاء. 











































































الصلاة في الطائرة 


© هل تجوز الصلاة في الطائر: ة اذا دخل الوقت وهي فى الجو؟ 

- تجوز الصلاة في الطائرة اذا خيف خروج الوقت كطلوع الشمس قبل صلاة 
الصبح؛ وغرويها قيل صلاة العصرء . فإن كان هناك موضع يقدر فيه على الصلاة 
قائما ويركع ويسجد كما لو كان على الارض فعل ذلكء فإن لم يجد صلى على 
كرسيه ولو بالايماء وجعل السجود اخفض من الركوع: قإن كانت الصلاة مما 
تجمع مع التي بعدها كالمقرب والظهر نإنه يؤخرها ولو دخل وقت الثانية حتى 
ينزل,فيصليهما معاء لكن ان خاف خروج الوقتين بان غريت الشمس قبل صلاة 
العشاءين لم يجز التآخير وصلاهما بالايماء أو نحوه كما ذكر. 


تاجات 
ننسر النود في حفلات المزواج.. مكديروه 


© هل يجوزنتر النقود في حفلات الزواج على التساء اللات بالدف 
الزوجة التى يسمه يي هت ب- 
رارحا 


نر نرق 2 بويت ايف 2321 بر نض 4217321711 للابن: :2 1137126 


- نثر النقود في الحفلات عمل كرهه أهل العلم لانه يؤدي الى القوضى؛ وقد 
يآخذه من لا يستحقه_وقد تمزق أوراق التقود عتد المشاحتة عليها ولكن 
واس ون |عظاء من تستحق ذلك من ضاريات الدف مناولة بيد المعطى الى 


وبالنسبة للزوجة التي يسبها زوجها وهي لا تقابل هذا السب يمتله فوبا 
السب وإتمه عليه ال مدا زبجها وم لا تقابل هذا السب يمثله فوبال 
وإذا سبك ولم تردي عليه لم نكوتي حراما عليه. 

ولكن عليك أن تنصحيه وترشديه. ومع هذا الحال قدوام العشرة معه لا بآس به 


إذا لم يكن الأمر فوق ما ذكرت. : 
| جحت 
لبس من هق السزوع التتصسرف في مسال السزوجسة 


© تتازلت عن حقي في الميياث لامي فهل لزوجن / بلك؟ 
بارع عم 6 عات لاني خهل زوجي ان يعترض على ذلك؟ وهل من 


اراد 
- آلاصل أن الحر اليا غ العاقل الرشيد له حق التصرف قيما له يجدود الشريعة 
الاسلامية. ولا يحق لأحد ان يحجر عليه سواء كان رجلا أو امرأة وقد نص 
العلماء رحمهم الله تعالى على انه ليس للزمج ان يحجر على امرأته. الرشيدة انا 
تصرقت أو تبرعت بشثيء مته ولو زاد علىٍ الثلت. قال قي الاقتاع وشرحه: وليس 
للزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالهاً ولو زاد على الثلث لقوله 
0 
الحجر عنهن وأطلاقهن رف وقوله صلى ألله عليه «يا معشر 
التساء تصدقن ولو من حليكن. 1 
هل اثن أزواجهن بلك آم لا والله أعلم. 


أموالهم# وهي ظاهرة في فك ٠‏ 
» وكن يتصدقن ويقيل منهن ولم يستفصل يعني 





عن ابي هريرة رضى الله عته قال:قال ' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من 
صام رمضان ايمانا واحتسايا غقرله ما 
تقدم من ذتبه» رواه البخاري ومسلم: 
عياد الله: 
اذا كان لبعض الايام في عمر الزمن 
ذكريات تفضلها على غيرها سات 
الايام فهذا هوشهررمض انث 
والخس له في حياة المسلمين قدرأيي 
وله في تاريخ الاسبلام 0 فيه 
اي شهرء فقيه نزل القرآن هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقانء فكان هدية 
الحق الى الخلق ورحمة السماء التي 
هطلت على الارض ونور الله الذي هدى 
به الناس الى الرشدء دان هذا القرآن 
اقوم وييشرا لؤمنين 
هدي للتي هي اقيم ويد ان لهم إجرا 
كبيراء ولقد كان من هدى رسول الله 6ه 
اذا اقبل شهررمضان دعا اصحابه الى 
الحفاوة به واستتهض هممهم ليقيلوا 


: على صيامه وقيامه في قوة وعزم. لكي 


يفوزوا باوق تصيب من خيراته. ويركاته» 
: «أتاكم شهررمضان: 
شهريركة. يغشاكم الله قيه.فيتزل 
الرحمة ويحط الخطاياء ويستجاب 
الدعاء. ينظر الله الى تتافسكم قيه.. 


ويباهي بكم ملائكته» «قاوا الله من 
أتفقسكم خيراءقان1! من حرم من 
رحمة الله عزوجل درواه الطيراتي عن 
معاذين جبل» 

أن شهررمضان معين عنب للروحية 


الصافية: ومدرسة بسةرباتية للتربية 
القاضلة, انه شهريسمويارواح 
الصائمينء كما يسمو باخلاتهم 
واتسانيتهم: ويؤهلهم لان 00 ملائكة 

2 0 النبيلة الا 5 
5 بول الرمسول م 


يقول الرسبول صلى الله عليه . 
نمء ومن صسام وعضان ايمنازسن 3 


واحتسابا غفرله تقدم من ذتبهه 7 
أن حديث رسول الله صلى ائله عليه 
هذا يرشدنا الى ميدأ هام من 
مبادىء الاسلا. الخالدق ذلك الميدا و 
أن جميع العبادات التى شرعها الله 
لعباده وكلقهم بهاءلا يقبلها الله ولا 
يثيب عليها في الدار الآخرة. ولا تؤتي 
تمرتها في الدارالدتيا الا اذا قامت على 
اساسين عظيمين هما: الايمان 
والاحتساب. ومعنى الايمان التصديق 


بحكمة المشرع سيحاته وتعالى قيما شرع 
وقرضء قتؤدي العسادات عن ايمان يه 


ورغية صادقة في التواب والجزاء عليها: 


من الله عزوجل. ومعنى الاحتساب 
اخلاص العمل لله وقصد وجهه سيحاته 
وتعالى من غيررياءولاسمعة.قائله 
أغنى الاغنياء عن الشرك, وما كان لله 
دام واتصل وما كان لقير الله اتقطع 
وانفصلء قال تعالى:«#فمن كان يرجو 

لقاء ربه فليعمل عملا صا الحا ولا يشكر 
يعبادة ريه احدا » «صورةالكهف»: 

عياد الله: 

أن الصائم حين يصمم ايماتا بحكمة الله 
تعالى في 1 .واحتصايا لوجه الله 


' الحرامءوالبعد عن الرذائل.وفي ذلك سمو 


هٍ يصبح أل ومن 
بالتفسه ولاق اروس فيصر بد ضصءه 
بعام عب لوسك 
يرقث وا المح 
شأن سابه اح اوقائله فليقل ان 
صائم» «متفقعليه» ان الصسائم كأ 
صام أيماتا وتصديقا واحتصابا دقعه 





يقول الله تعالى: إشهر رمضان الذي 
أتزل فيه القرآن هدى للناس وييتات من 
الهدى والفرقان» - البقرة - ويعلن 
يذلك جل شأنه أن هذا الشهر هو ذلك 
الوقت - أنزل فيه على رسوله يَفِةِ كتاب 
الدعوة الى الايمان يانتم وكتاب الهدى 
للتاس كافة. وكتاب' الصراط المستقيم 
لسلوك الانسان في حياته وق علاقته 
بإتسان آخر معه ق الوجود. وقد قامت 
آمة المسلمين على أساس هذا الكتايه 
وعلى دعوته. وعلى هدايته. وارتيط كل 
فرد فيها يما في ذلك الكتاب من ايمان 


وهداية» واتتقل هذا الارتياط الى خلفاء ٠‏ 


المسلمين الأول جيلا يعد جيلء الى 
يومنا هذاء ويعد يومنا هذا ان شاء ائته 
فإذا قدم رمضان من كل عام: قدم ومعه 
الذكرى يتزول هذا القرآن: وما كان من 


شانه فى أن قامت على أساسه آمة, 
وارتيط بما قيه من ايمان وهداية أفراد 
هذه الآمة. 

وإذا قال الله سيحاته يعد ذلك «قمن 


عندتذ أذا ما أقبل يحصل معه مِحِوب 


صومه الى ان يقبل على القضائل ويتخلى 


ن الردذائلء فيصبح فى ظل ١!‏ 
الكامل اسان بيانيات الحا عياء يق 


قيما بكى من عمره صفحة بيضاء جدية ١‏ 


قلاتراه الاصابقا في قوله.سخلصافي 
عمله. .بارا ياهلهء واصلا لرحمه. .محسثئا 
مع جيراته. يحب الخي للتناس اجمعين» 


هذأ موقفه من مستقيله. اما موقفه من ٠‏ 


ماضيه قاته متى صام ايمانا واحتصابا 
قان صومه هذا يسوقه الى التوية. فيندم 

على ما قرطمته.ويكد العزم على عدم 
العودة الى الدتب. ويرد الحقوق الى 


اصحايهاء ويذلك يصيخ صومه ايمانا . 


واحتسابا سيبما قويا لعفوالله عنه,» 
قيغقرله ذنوبه. ويتجا وزعن سيناته 
وصدق رسول الله صلى النه عليه وسلم 
فى قوله: «من صام رمضان وعنرف حدوده 


ع وتحفظمما عقيل ان يت تبك 


قيله» رواه بن. 
ان المؤمن حين يصتقيل شهر رمضان بنية 


خالصة لله ويايمان واحتساب. اتمنا . 


يستقبل شهر الرحمة والفضل» شهر 

العفو والمققرة: قلا يكاد يمضي من الشهر 
0 
للصائمين: ولا يكاد الشهر يتتهي بهم ' 





عيروا عن مشاركة قي مشاعرهمء 

وعواطقهم. وأحاسيسهم. ويذلك تلتقي 

يم مع مشاعرهم يصوم هذا الشهر 
رك . 


جميع المحاضرات بعد صلاة العصر مباشرة. 


الموافق 


٠‏ رمضان ها 


ْ ا 


ْ 


٠‏ والعمل به يكون حظكم. 

العظيم المبارك» أن القرأن يقيل على كل 
من تقرب مته وأقبل عليه. يمنحه خيره. 
ويركاته. فقارىء القران اذا تخلق 
باخلاق القرآن وعم ل يسالقرآن ممن 


اعتقاء من النار. ومن 


حتى يصيحو 
اصحاب الجنة. التي قيها من إلتعيم 
مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطمر 
على قلب يشرءق 
٠‏ رسول الله صكى الله عليه وسلم يصق 
شهررمضان فيقول: «هوشهر اوله. 
رحمة: وأوسطه مغقفرق واخره عتق من 
النار» رواه ين حيان . 
عياد الله: 
في الغد القريب ان شاء الله بهل عليكم 
هلال شهررمضان. فاستع دوا للوافد 
الحبيب بالتوية الصادقة, الى الله 
سبحاذه وتعالى. فرمضان شهر التوية؛ٍ 
ويالنية الصادقة على صومه ايمانا , 
واحتسابا لكي يكون صومكم مقبولاء 
وجزاؤكم عليه مضموناء واكثروا في شهر 
رمضان من تلاوة القرآن وسماعة. فهو 
الشهر الذي نزل فيه ذلك الكتاب الكريم» 
والقرآن ميراث المسلمينء قعلى قدر القرب 


فقى الحديث الشريف عن 





وصية 1 1 
اللؤمني عاكقة معو ليان 0 


فكيق لو رأى آت 55 
أحوال 7 اليم وي الله عنه 
5 المؤمن 00.0 ويتحسر لتفريط أهل 
حقوق الله تعالى, 
سم أ 


عياد الله 
الى آم الدرداء 
شي 


2 شينا من 
د الدوداء لوأ الو 7 


فقال: عواله ما 0 

أمر محمد :38 إلا 00 
ماذا 

- يقول 





ع اذا يحمة الل مزوجل وسامع. 
القران وخضور 
0 لاياته غشيته ب رحمة النهتما 
قال جل تكاته: «واذا قرىء ارا 
فاستمعوا له واتصتوا لعلكم ترحمو 

أن القرآن نزل في شهررمضان. وهوظرقف 
لاداء فريضة ة الصيام: قالصيام والقراآن 
صديقان حميمانء لا يفترقان.: وهما صع 
العيد يؤنسانه ويشغعان له يوم القيامة 
عند رب العالمين: عن عبدالله ين عمروبن 
العاص رضي الل الله عنه قال: قال رسول 
الله صل الله عئيه ود : «الصيام 
والقرآن يشفعان للعيمد: الصيام: 
رب متعته الطعام والشراب بالنهار 


فيه.ويقول القرا, أن:منعته 
الور اليل فشفعتي فيه فيشفعان» 
رواه 
مباد الله شهر رمضانشهراكي الله 
فيه امة محمد و تأعطاها من الفضل 


٠‏ والمتح العظيمة مالم يعطه امة قبلها, 


وذلك تعظيما لقدر نبيها الامين. وتكريما 
لامة خم المرسلين التي قال عنها في 
كتابه الكريم (كنتم خيرامة اخرجت 
للتاس: 


وحصيتا من الصيا. 
عم ع ام ل 
عليه الاعلام الفيوب» 
0 بويت عن الحقد والمس 
ويالسنتتا عن الكذب والزور. من لم 
0 
طعامه وشرايه, ولتصم با سماعد 
0 وكل ماخر م الله ولخصم 
بآيدينا عن الاعتداء والأمقاء: قالمسلم 
من المسلصون من لسانه ويدوسى 
وهذاالحديث يعلمناكيف 
يعامل بعضتا يعضا. .عن أبي هريرة رض 
الله ود اي 
ع كل عصل إين ادم له الا 
1 انا :والصيام ٠‏ 
السو.فانة ( 0 1 أحدكم قلا يرق 
مااي الماح 0 
يصيح- فان سابه اح احد اوقاتنه فليقل: 


«اني صات »والذ: 
0 سح دبيينه لش يف قد الات ل 
عند عتد الله من ريح المسك. للصاتم فرحتان 


يفرحهما :اذا ار اي 
ريه فرح يصومه «رواه البخاري» 
فاتقوا الله عباد الل. وكودوا قط «تسين 


أقسمت ا لي ان 
من مملال.» ت عليك أن لا تدخل 
الثار من بر أمك. صل رحمك» 
لا تقطعهم فيقطع الله بك وهكذا كانت 
المرأة المسلمة عابدق تقية. مساعدة 
لزوجها على أمور الدنيا والآخرة. 
- إلا من رحم رد 

0 لامهتم بالسفائن بل بل 
وتفعل الكياتر جهداء ولا 0 
غضب الجبار. وكائنت ع عي 


1 على 
نمندما تتركين الكبائره وتعملين 
بم سويد 
عليهاء وتعترفين في داخلك ان المعصية 
مهما كالت صغيرة فهي فى حق الله - 
جل جلاله - خالق العوات والارض: 
عساحب الغضل في كل تيء. بهذا الندم 


ا ىو والذين يجتتبون 
كبائر الاثم والقواحش وإذا ما غضيوا 1 
هم يخفرون4. 


يقال تبارك وتعالى: (الذين يجتفبون 2 
كبائر الاثم والفواحش ! 8 اللمم إن 
واسع المفقرة», , 





0 معي ا 































































































































































تعريف التشريع والشريعة: لفظ ماخوذ: 
من الشريعة . وللشريعة معان متعددة 
منها الطريقة المستقيمة" التي لا التواء 
فيها ولا اعوجاج ؛ ومن ذلك قول الله 
تعالى: «ثم جعلتاك على شريعة من 


الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا ' 


والشريعة فى اصطلاح الفقهاء: هي 


كيان المجتمع . وذلك يكون بالمحافظة 
على الضرورات الخمس وهي «الدين ٠‏ 
والنقس . والعقل . والتسل » والمال» . 
فالتشريع 


تريح الوضعي هع 
أو المصرية أو عازه تجنا 









أذن التشريع سواء أكان وضعياً أم 
سماويآً ملازم للمجتمع لا ينفك عنه اذ 
لا عمران الا باجتماع أ اجتماع الا 
يقانون منظم . ولذلك أصبح النث 
ضرورياً لازدهار الحياة واستقرار 
المعاملات . ذلك أن الانسان فضله الله 
على جميع مخلوقاته في الأرض بالعقل ٠‏ 
ولكن عقول الناس تتفاوت ١‏ وفيه صفة 
الانانية محب الذات ١‏ فلو ترك الثاس 
وشانهم فى الحياة لوجدنا كل واحد 
منهم مستيد برأيه . ويسير على هواه ٠‏ 
ولا يبالىي يما يصيب غيره من ضرر في 
بيل الحصول على شهواته وملذاته » 
ومن أجل هذا طبع الله البشرية منذ 
القدم على الشعور بحاحتها الى 
التشريع الذي ينظم العلاقات بين 
الناس حتى يتحقق الأمن والعدل 
والمساواة بين أفراد المجتمع . 


الفرق بين التشريع الوضعي 
والتشريع الالهي 


يقصد بالتشريع: السماوي أو الالهي: 


مجموعة الأوامر والنواهي والارشادات 
والقواعد التي ستها 43 سيحاته 
وتعالى على يد رسول من رسله ١‏ ييلغهم 
الرسول اياهاء ويتعوهم للعمل 
باحكامها ومقتضاها . ومن ثم يعطيهم 
الله سيحانه وتعالى الجزاء عليها ٠‏ 
فان هم أطاعوا الرسول واتيعوه يقرهم 
بالجنة فى الآخرة , وان هم عصره وتاواً 
عته توعدهم بالتار والعذاب ليع . 

ويقصد بالتشريع الوضعي: ما يضعه 
الحاكم أو صاحب السلطة في جماعة 
من الجماعات من نظم وقواعد غيم 
مستمدة من التشريع السماوي الالهي » 


فيتعامل الئاس بمقتضى هذه القواعد ٠‏ 


ينظمون حياتهم عليها . 

1 القارذة اتجد ان هناك فرقآ 
أساسياً وجوهريا بين التشريع الوضعي 
والتشريع السماوي تلك أن التشريع 
السماوى يعد على العقاب أو التواب في 
الدار الآخرة جزاء ما فعله الانسان في 








- الوضعية - 


لمعم وإشاء (لتشيع (لإرسارك 


الدتيا إن خباً فخير , وان شرا فشر ؛ وفي 
ذلك يقول الله سبحاته وتعالى «قمن 
يعمل متقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ثرة شرا جره» بينما لا تجد 
النظرة الى الدار الآخرة موجودة في 
التشريع ١‏ الوضعي ٠‏ ولذلك كان من اركان 
الايمان ف الشرائع السماوية على 
اختلاقها الايمان بالآخرةء أو اليوم 
الآخر. أو يوم القيامة ... يقول الله 
سبحاته وتعالى «ألم , ذلك الكتاب لا 
ريب فيه هدى للمتقن ٠‏ الذين يؤمنون 


بالقيب ويقيمون الصلاة ومما رزتناهم 


يتققون والذين يؤمنون بما أتزل اليك 
وما أنزل من قبلك ويبالآخرة هم 


يوقنون» ٠‏ 
ممن الطبيعي والمعقول أن ترد كل صنعة 
الى صائعها وكل حرقة الى متقتها ' 


والخيير بها والانسان صتعه الله وهو 
الخبير به «ألا يعلم من خلق وهو 


اللطيق الخيير» والائثسان مهما أوى * 


من العلم والنزاهة والعدالة فهو بشر 
معرض لعوامل كثيرة يتاثر بها في عمله:' 
كالعوامل الاجتماعية والعوامل 
الطبيعية وغيرها . عدا أن العقول 
تتفاوت وتختلف . والواقع يبين هذا - 
فكم من تتريع وضعه الانسان نقضه أو 
بدله أو زاد فيه أو تقص منه أو عدل 
منه تيغاً لتغير الظروف وتطور المجتمع 
مما يدل على عدم معرقة الانساتن 
بمستقيل حياته وما نأتي يه الظروف ٠‏ 
بيتما إلله سيحاته وتعالى يعلم السر 


وما أخفى. ‏ . 1 
والتشريع السماوي له عدة أسماء 


تطلق عليه . فيسمى يالشريعة لأن فيه 


أحكام مشروعة من قيل الله سيحانه 
وتعالى. ويسمى بالدين لأنه يتعبد بيه 
ويتدين به ويسمى كذلك بالملة لأته 


يملى على التأس ‏ 
ومن هذا تستطيع ان تعقد موازنة عامة 


بين التتريع الاسلامي خاصة والقوانين 


د 



















































١‏ - من ناحية المضدر والنشأة: نجد ان 
التريعة الاسلامية تشريع اليبي 
بمصادره وأحكامه الأول : فهومن عند 
الله الذي لا تخفى عليه خافية . وهو 
سبحانه وتعالى منزه عن الخطا . 
ونصوص الشريعة الاسلامية العامة 
جاءت مطلقة مرنة يطبقها المجتهدون 
حسيما تقتضيه المصلحة والييئة دون 
مساس بأصل القاعدة . 
بينما التشريع الوضعي مصدرٍ ومنشآاه 
الدولة وسلطانها ثهي تلغيه أو تعدله . 
فهو من حيث الاق قاصر ان ان 
التبديل والتقيير أمر دائم مستمر في 
قواعده . : 
- من ناحية الغاية: تجد ان التشريع 
الاسلامي أهم وأشمل لأنه يتناول 
الانسان عامة منظم العلاقة بين المره 
يه ٠‏ وبيته وبين تفسه ١‏ وبينه وبين 
أخيه الاتسان في المجتمع . أما القوانين 
الوضعية فانها قاصرة على علاقة القرد 
بالآخرين فقط ‏ 1 
- التشريع الاسلامي سن لكل تصرف 
يحدته الانسان حكمين . حكما فى الدتيا 
يتعلق بمظهر الحمل وأثره بين الناس , 
وحكماً فى الآخرة. يتعلق بالقصد 
الحقيقي والياعث عليه فهو يحاسب 
على الأعمال الداخلية حتى كما 
يحاسب على الأعمال الخارجية 
بخلاف التشريع النصفى فاته قاصر 
على الاعمال الخارجية ولا ثآن له 
بالضمير . 
ع - التشريع الاسلامي فيه ناحية 
أيجابية وناحية سلبية » فهو يأمر 
بالمعروف ويتهى عن المتكر. محلب 
المصالح ودرء اللمفاسد كلاهما مقتصود 
بذاته » فهو متصل بالضمي الانساني 
اتصالا وثيقاً . أما التشريع الوضعي 
قيعلب على طايعه الناحية السلبية 
فقط . اذ يعنى فى الغالب بدرء المفاسد 


والتهي عن الأذى . قبع 








الحمد لله الذي كزم الانسان فخلقه في 
ن 3 أسجد له ملائكته 
المقرين وسكر له ما في الارض جميعاً 
يقضله .. والصلاة والسلام على 
الميعوت رحمة للعالمين رسول الاتسانية 
محمد ين عبدالله - المخاطب بقول 
الحق جل وعلا في الذكر الحكيم: إوما 
أرسلتاك إلا رحمة للعالمين» . 
فان الام الديمقراطية الحديتة 
فان يمقراطية الحديتة ت 
أن العام الانساني مدين لها ا 
الاتسان .. وقد تتازعت فيما 
إديتها فضل السبق الى ذلك .. فذهب 
الانجليز الى أنهم أعرق شعوب العالم في 


هذا المضمار .. وزعم الفرنصيون أن هذه 


الاتجاهات كانت وليدة ثورتهم ... وأعلن 
الأميركيون في كافة ايواقهم ووسائل 


أعلامهم انهم <ماة الانسانية وحملة 
لواء مشعل الحرية في الآرض - وأنكرت 
أمم أخرى على الاتجليز والفرئسيين 
والأميركيين هذا القضل المدعى 
وأستدته الى نقصها . 

واللحق الواضح لكل ذي عينين أو بصبية 
بلا تعصب أو مزايدة ان الاسلام هو أول 
من قير المبادىء الخاصة يحقوق 
الانسان في أكمل صورة وأوسع نطاق 
منذ ما بريو على الأربعة عشر قرناً من 
الزمان ... وان الأمم الاسلامية في عهد 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
والخلفاء الراشدين من بعده كانت 
أسبق الأمم في السير عليها . وان 


الديمقراطيات بقّة لاتزال متخلفة 

هذا السييل تخلفاً كبيراً عن النظام 
الاسلامي  .‏ . 

بنا للدلالة على ذلك ان نعرض 

فقط - ويايجاز - لموقف الاسلام من 
.ستة حقوق رئيسية من حشوق 
الاتسان : وهيه . -.-, 208 3 
أولاء حق الانسان ف المساواة ٠‏ 
تأنياً: حق الاتسان فى الحرية . 


ثالثاً: حق الاتسان في حماية نفسه .- 
ومظاهر حماية الاسلام للأنقس . 






الكريم , يقول سبحاته وتعالى 
«ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
أيراهيم وآل عمران على العالمين 
درية بعضها من بعض والله سمي 


ويفيض يقينآ يأن النبوءات 
والرسالات اصطفاء أزلي قديم 
وانها لا تنال بالاجتهاد ول يكترةً 
العيادة . انما هى متة من الله 
سبحانه وتعالى 2 فهو سيحانه 
يخلق ما يشاء ويختار وكما اختار 
من خلقه عياداً مكرمون , هم 


الملاتكة الأطهار الذين لا يعصون * 


الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
فكذلك اختار الصفوة المختارة من 
يني البشر فجعلهم أتبياء 


ومرسلين . 

(الله أعلم حيث يجعل رسالته» 
ولقد ختم الله نظام الانبياء 
والمرسلين بسيدنا محمد عليه 
الصلاة والسلام وبعده أغلق هذا 
الباب تماماً إلى أن يقوم الناس لرب 
العالمين , أما الذي لم يقفل يابه 
بعد ان كان هو ياب الولاية ومقام 
الاحسان لأن الله سيحانه كما قال 
قِ محكم كتابه «فاستجاب لهم 
ريهم اتي لا أضيع عمل عامل . 
نقد حاول كفار مكة ذات يوم ان 
يكون لهم دور في أصطفاء الرسالة 
فيرشحوا لها مآ يروته مناسياً كما 
حكى القرآن عنهم ذلك نْ سورة 


عظيم» فرد الله عليهم بقوله 
الكريم «أهم يقسمون رحمة ريك 





السرسالات والنسوء ات 
تت 0 


رابعاً: حق الانسان فى حماية آمواله.. 
ومعالم حماية الاسلام للأموال ‏ 
خامساً: حق الانسان فى حماية 
عرضه ... وتشريعات حماية الاسلام 
للأعراض - 

سادساً: حق الاتسان فى حماية تسبه. 
وسيل حماية الاسلام للانساب . 
وتوازن في عجالة بين موقف الاسلام 
حيال كل حق من هذه الحقوق وموقف 
الشرائع الأخرى في اختصار شديد ..- 
لأن كل حق من هذه الحقوق لا يمكن ان 
تستوعبه عدة مولفات .. فما بالكم يمن 
يحاول القاء الضوء عليها جملة واحدة 
فى مقال فقط. 

لذا ساكتفي بذكر العناصر الأساسية 
التي يتضمن كل حق من هذه الحقوق 
السنة . مع ضرب بعض الامتلة من 
تراتنا الاسلامى وواقعتا المعاصر فع 
محاولة كشف الستار عن زيف أدعياء 
الديمقراطية ومن يزعمون حمايتهم 
للانسانية وحقوقها ... يذكر الحقائق 
الدافعة والشواهد القاطعة والحقائق 
الساطعة التى تبرهن في جلاء عن كذب 
الادعياء واقتراء الزاعمين ... ولا يصح 
ف النهاية سوى | قال تعالى: 
«إفاما الزيد فيتهب جفاء وأما ما ينقع 
الناس فيمكث فى الأرض» . 

واسمحوا لي ان أؤكد لكم - غير مرة - 
ان هذه المقالة ليست الآ مدخلا وجيزاً 





























بالرجلين الوئيد بن المغيرة وعروة 


بسن مسعود التقفقي . وارادوا 
بالقريتين مكة والطائق ,2 هكذا 
قال بن عباس رضي الله عنهما . 
فرد الله بهذا الرد المتاسب 


الصلاة والسلام بأنه خاتم النبيين 
حيت قال سبحانه وتعالى ؤما كان 
محمد أيا أحد من رجالكم ولكن 


يكل شىء عليما» . 

لقد مرث الايام وتعاقيت السنين » 
قلم يظههسر نيبي صادق جاء 
بمتجزةا أو لنزل عليه كتاب أوكان 
له تشريع تعم ظهر هناك أدعياء 
كاذبين , أبتداء من عصر الرسالة 
والرسول حيث مسيلمة الكذاب 


وقد ظهر بعد ذلك وسيظهر الكثير 
الى ان يقوم الناس لرب العالمين » 
فباب الفتن مفتوح وسيظل ولكن يي 
النهاية لا يصح آلا الصحيح ‏ 
والمعروف كما يقول علصاء 
التوحيد ان هؤلاء المصطفين 
الاخيار قد أفرغ الله عليهم أ 
الاخلاق الفاضلة , فكانوا قادة 
وسادة يقودون البشرية على 
أحقابها المختلفة من حسن إلى 
أحسن , هذا ولم تؤتر على واحد 
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لى مدارج ومعارج حقوق الاتسان في 
ضوء الاسلام ... وما القصد منها سوى 
القاء بعض الضوء على حقوق الانسان 
باطلام الرأي العام على ما يدور حوله 
من قضايا خطبية تمس صميم الكرامة 
الانسانية ألتي ضاعت أحياناً بين 
غياهب الجهل والانحراف والتاكيد 
مجددا على أن الاسلام دين تدبي لا دين 
تبرير ... واته السبيل الوحيد لاحقاق 
الحق في دتيا الناس يلا مداهنة أو 
التواء ٠.‏ 

والحق الأول من الحقوق الستة التى 
تعرض لها في هذه المحاضرة هو: 

حق المساواة في الاسلام... ويمكننا ان 
نرى مظاهر هذه المسأواة تتمثل في 
الآني: 



























طاهر الى بطون طاهرة حتى 
خرجت الى حيز الوجود وأنا خيار 
من خيار» . 

وفوق ذلك فقد حباهم الله من 
آأيات التبجيل والتكريم ما قرت يه 
عيونهم وعيون أتباعهم من ذلك » 
الكرم والشهامة والشجاعة وكل 
صفات الكمال احمالا . وأما 


التوحيد أريعة صفات : الصدق 
الامانة والتبليغ والفطنة ‏ 

أما الصدق فهو مطايقة الخير 
للواقع , وقد كان هذا شائهم 
غليهمح صلواة الله وسلامه ‏ وأما 
الأمانة فهي حفظ الله تلظواهرهم 
يواطنهم من التليس بمنهي عنه 
الاح . وأما التبليغ قهو 
ايصال الئاس ما أرسلوا به من 
تتريعات وتقتيات . وأما الفطنة 
فانها تتمثل في حدة الذهن وتوقدم 
واقامة الحجة على الخصوم . 
وقد كان هذا شائهم جميعاً عليهم 
صلوات الله وسلامه . فاذا وجدتا 
كتاب الله ما يخالف ذلك ظاهراآ 
فعلينا ان نبحث هذا بامعان 
وتدبر. وعند ذلك ستصل ق 
النهاية بأتهم مبرؤون من كل خطأ 
يعيدون عن كل ذلل وكيف لا يكون 


-١‏ تسوية الاسلام بين الناس في 
القيمة الانسانية المشتركة . 

-٠‏ تسوية الاسلام بين الناس في 
الحقوق المدنية » وشؤون المسؤولية 
والجزاء , وقى الحقوق العامة ويخاصة 
حق التعلم والثقافة وحق العمل . 

-٠‏ تسوية الاسلام بين الناس في شؤون 
الاقتصاد . 1 
ع - تسوية الاسلام بين الرجل والمرأة 
فى الحقوق الانسانية العامة وان كانت 
هناك بعض وجوه التفرقة التي لها 
أسيايها المقيولة لدى القلوب والنقوس 
الخالية من الريية . لأتها_تثرقة تقوم 
على أساس مراعاة طبيعة وواقع كل 
متهما . من مظاهر هذه التفرقة ما يلي: 
تغرقة الاسلام بين الرجل والمرأة 
الأعباء الاقتصادية . وفى الميراث ٠‏ 
القيام على الأآسرة والاشراف على 
شؤونها . وفي الشهادة. وفي واجب 
الطاعة . وفي نظام الطلاق ٠‏ وفي نظام 
تعدد الزيجات . 
ولسنا هنا يصدد تمحيص أسياب 
التفرتة وضوابطها ودحض الافتراءات 
التي يسوقها الغرب الكافر أو الشرق 
الملحد في ايقاع يتناغم مع أفكارهم التي 
كان أبسط ثمارها المرة ... تعرية المرأة 
وتحويلها الى مجرد متاع معروض 
لدياب الاعين المتطلعة في وقاحة .. 
وشهوة حرام للقلوب المريضة ... وما 
عرف الرقيق الأبيض والمواخير في 
عصرنا الا على يد هؤلاء الأدعياء 
بشرقهم وغريهم ... ان كشف زيف مزاعم 
الزاعمين يحتاج الى مؤلفات مستقلة .- 
لكن يكفي ان أشي هنا الى أن المرأة لم 


ا 


ضياء شريعة الاسلام ... ومن أرادة ١‏ 
الوقوف على رهِذج الحقيتة فليرجع الى ' 
كنف التاريخ القديم والحديث والمعاصر 
ففيها ما يذكد صراحة ما ذكرناه سلقاً . 


[ يتبع ] 
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بقلم فضيلة الشيخ 
فؤاد عبدالرحمن 


الخاطنين . فاذا قر 5 

آدم وهو ابو البشرية جمعاء , وقد 
خلقه الله بيده وسواه يتفسه 
وعلمه الاسماء كلها وأسجد له 


الملائكة , 
اقول اذا قرأنا القول الكريم يي 
سورة طه ووعصى أدم ربه قخغوى» 


فريما يتصور إنسان ان المعصية لا 
تتناسب مع اصطفاء الله له وهضي 
فعلا كذلك ويمكن فهم هذه الفقرة 
من الآية الكريمة بأن ادم انما 
عصى بطريق الخطأ , فقد أقسم له 
ابليس بيجلال الله وجماله انه له 
من الناصحين كما جاء ذلك 
صراحة ف قول الله سبحانه فى 
سورة الأعراف حيث يقول جل 
ذكره «وقاسمهما أنى لكما لمن 
التاصحين فدلاهما يشروره ولا 
شك ان الخطا لا يحاسب الله 
عليه كما قال عليه الصصسلاة 
والسلام «رفع عن أمتي الخطا 
والنسيان وما استكرهوا عليد» . 
ويمكن القول كذلك يأن آدم عليه 
السلام قد حدث منه ذلك ني حالة 
نسيان كما قال سبحانه وتعالى في 
سورة طه و ولقد عهدنا الى آدم من 
قبل فنسي ولم نجد له عزماهة 
والتاسي لا شيء عليه كما سبق , 
فقد قال عليه الصلاة والسلاح 
«رقع القلم عن ثلات: الصبي حتى 
يبلغ , والئائم حتى يستيقظ , 
والمجنون حتى يرجم اليه 
عقله» , 

ومع ذلك فقند تاب الى الله وقيل 
انله تويته . قال سبحانه على 
لسائه ورزوجه حواء «قالا رينا 
ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر النا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ 
الأعراف - 9" . والدليمل على 


. قبول هذه التوبة قوله الكريم ؤثم 


اجتباه ربه فتاب عليه وهداو هذا 


له دون مجاملة فهم أعلى قدراً 
فهم . 


الحق وهو يهدي السييل ٠‏ 
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الداعية والمفكر 
الاسلامي الكبيس.. 
متولي الشعراوي 5 الم 
يحتلف عليه اثنان ف 
عمق فكره وقوة منطقه 
وغزارة علمه واصتقامة 


وكان اللقاء بعيداً عن ضوضاء القاهرة 
فى احدى قاعات فندق «دلتا بيراميدز» 
بمنطقة الاهمرامات نات الطراز 
السلا وق نفس القاعة التي تحمل 
تيمتاً وير أسم «فضيلة الشيخ محمد 
متولي الشعراوي» ... ودار الحوار في جو 
روحآني طيب ؛ ولم يقطعه سوى اذان 
صلاة العصر . حيث ‏ آثر الجميع أداء 
الصلاة مع فضيلة الداعية الاسلامي 
الكبير مع مجموعة من محبيه ومريديه 
اعتابوا وا لقاع فضيلته ف هذه القاعة 
المباركة من يعد صلاة الجمعة . وتناول 
فضيلته أحداث الهجرة السوفياتية 
للاراضي المربية المقدسة والواقع الذي 
يعيشه العالم الاسلا ورأيه المدعم 
بالأدلة يي والعكلّية 44 
تقل الاعضاء من انسان َك اتسان ٠‏ 
وتحلينه لاسباب القساد والاتحراف 
واتتشار الجريمة . وأهمية التنشئة 
الاجتماعية للاتسان المسلم منذ 
الطفولة والاستقادة بطاقة الشياب فى 
خدمة المجتمع . وحكمة الطلاق في 
الاسلام ... كما تناول فضيلته 
الغرب على الاسلام وادعاءاتهم الباطلة 
بده على أستلتهم أثناء زيارته 
للولايات المتحدة الأمبركية ولقائه يعدد 
من العلماء المستشرقين في سان 
فراتسيسكو .. كما تتاول بالتحليل 


القضايا التي يسعدتا ان تقدمها 
للقارىء من خلال نشر هذه الندوة . 


المسلمون وأعداء الاسلام 


8 «الراي العام» : يسعد أسرة 
«الراي العامه الكويتية بمكتب 
القاهرة ان تلتقي يفضيلتكم من 
خلال . هذه الندوة وان تبلنكم 
تحيات عميد الدار الاستاذ 
عبدالعزيز المساعيد وأسرة 
«الرلي العام» . 

م5 ؛ أشكركم على حضوركم ‏ وآهلا 


000 0 0 0 يل منك؟ 


2 ا العام»: تود ان تتعرف 


هجرة أليهود مود المسوفيات” وما 


من هجمة شرسة 
الاسلام . شر على 


0 قال فضيلته: المسلمون أكير 
هجمة شرسة على الاسلام ... هم الذين 
جرأوا غبيهم في أن يجرؤ على الاسلام لو 
أن المسلمين كاتوا مسلمين يحق لا 


اجترا واحد على الاسلام .... لقد رأوا. ان . 


الاسلام كلام نظري لا توظيف له عند 
المسلمين . اللهم الا بعض أقراد لا ولاية 
لهم الا على أنقسهم . والأقراد لا 
يهددون أشكالا لدولة .. ولا تسال 
عدوك لماذا نال منك ؟ ولكن سل نفسك 
لماذا كنت أهلا للنيل منك ... لا ت 

على الفاعل . بل احكم عنى القابل لمانا 
ظل قايلا لآن يهاجم ... وسيدتا ايراهيم 
عليه السلام حينما دعا ربه قال «رينا 
لا تجعلتا فدئة للذين كقروا» .. سيدتا 
ايراهيم ايو الأنبياء يدعو ريثا بالا 
يجعله قتنة للكافرين... لماذا ؟ لأته لم 
اختل عما يدعو اليه لحظة لقالوا لوان 
كلامه حق لتمسك يه هو تفسه._ كوته 
ألم ايت يتمسك به يكون كلامه ضعيف . 


حكم الشرع يي تقل الاعضصاء 


ا «ائرآأي العام»: هناك قضية 
06 تشغل الرأي العام 2 
ل قي موه 

الاعضاء يالنات ست من 
انسان الى انسان 2 حيت 5 
اليعض انه امرجائق واستمعتا في 
حديث سابق لراي ب فضيلتيم. 3 
1 جواز نقل الأعضاء . 

تشرحوا لنا بالدليل السدات 
3 5 


2826 قال فضيلته متسائلا: الشخص 
الذي ينتحر., أتدرون ما جزاؤه في 
الاسلام ؟ '. النار... لماذا 5 لأن الله 
اخلقه وتصرف قَِ نفسه . والاتسان لاا 
يملك ذاته . لو كان يملك ذاته لما 
عاقبه الله بالكقر ان تعدى على ذاته . 
بل عمل ذاته مثل ذات الآخرين .كما لو 
كان اعتدى على اجتبي ٠‏ ومن لا يملك 
ذاته لا يملك أبعاض ذاته . لو أنه 
مملوك ا عاقب الله المتصرف في ذاته 


بالموت بالخلود في النار. والتيرم أو أو 
البيع لا بد أن يصدر عن ملكية ٠‏ وا 
ممتنعة لان الاتسان لا يملك 0 0 


يملك أبعاضه . واستطرد الشيخ 
الشعراوي موضحاً أن الأجسام تطرد 
الغريب متها . ألا اذا كان اعضو 
القريب يريط بالاجهزة الطدبة ويد 

المريض عيثاً ؛ وحركته قدتفقد 9 
تمرة حركة الآخرين ... والأطياء 
الواعون يقولون لا يمكن ان يتقل عضو 
الا اذا" كان من حى فيه حياة 
بالفعل ... فاذا كنت ستاُخذ عضواً من 
اتسان حي.. أليس في هذا اعتداء 
عليه ؟... هب ان واحداً أخذنا مثه 
تعطلت الكلية الأخرى... ألا يعني هذا 
أننا جتيتا على هذا الانسان 2!6 اذآ 
عتدما تقول اتك تتصرف في أي آمر من 
الأمور غير المملوكة سواء بالبيع أو 


| كلية ٠‏ وأصبح يعيش بكلية واحدة . ثم 


الهبة-آو غير ذلك فآقول لك انك تصرفت 


٠ 0‏ انما يملكه الذي خلقه 

لك بالاتتفاع فقط به . بعد ذلك 
يقولون البيع حرام ولكن له ان يتبرع 
بعد موته أو يتبرع أهله يعد وفاته - 
أنن هم ورتوا جسد الاتسان وهو غم 
وارد فى التركة ... فاذا كان هو لا يملك 
ذاته ولا يملك شيئاً قان ورتته ايضآً لا 
يمكن أن يملكوه اهاتة للانسان 
و م الو 
وناك وتتحول الى سلعة . 


لا «دالراي العام»: يفسر اليعضر 
حديت فضيلتك يعدم جواز نقل 


الأعضاء ويالدات «الكلية» ياتها 
دعوة لعد استمدار علاج ا مريض 
بالقشل الكلوي © 


00 قال فضيلته: : المريض الذي يعاني 
نوعآ من الكسل الكلوي الذي لا يصل 
الى حد العجز الكامل للككيتين فليس 
ثمة ما يحول دون استمراره في التعاوي 
وطلب العلاج سواء بعمل غصيل للكلية 
أو ياي أتواع أخرى من العلاج ٠‏ وهنا 
أقول لأولتك الذين بريدون اطالة عمر 
الميؤوس من حالته , والذي يدخل في 
الغربوية الكاملة أتريدون له حياة 
سن التى اختارها الله له ١‏ ان لذا 
ع عا اصع الحياة التي 
نعيشها ... فما الذي يجعلنا نختى 
الانتقال اليها . انه لا يختى هئأ 
الاتتقال الى الحياة الآخرة الا غير 
الواتق بآخرته ٠‏ أيريد الميؤوس من 
0 والمحيطون يهم ان يتشبتوا 
اتهم الدتيوية الزاتلة وأنا أتساعل 
لك عضر لوسك © ان هناك 
أدلة كتيرة من واقعنا المعاصر تؤكد ان 
كل هذه المحاولات التي قام بها الأطباء 
لاطاكة عمر يعض الشخصيات كم تؤد 
الى أية فاتدة . 


التحكم فق نوع الجتين 
مه ف ارك اماه 
0 
2 الى 1 
نوع الجتين الذي 
0-7 أن كان ذكرا أو ريده 
9 يتعارض ذلك مع قوله تعالى 


ذهب ده ذكوراً ويهب لنن 


يشاء انا 


28 يقول فضيلة الشنيخ الشعراو: 
ان تدخل الطبيب في أنه يوقت للمرأة 
توقيتاً لنزول اليويضة وهي موجودة 
عندها في الأصل ولا بخلق لهأ يويضة ٠‏ 
والتدخل في التوقيت حيت يحدت التقاء 
ميكروب الرجل ييويضة المراة .. فاذا 
آرادت الجنين ذكرأ فائما يتحكم 
اكطبيب في التوقيت وفحص البويضة ٠‏ 
ويستطيع أن يضعف الميكروب الأنتوي 
ألى أن يتغلب عليه الميكروب الذ 
من ماء الرجل الذي يتهب لخصوية 
البويضة ة -. وما ينعله الطبيب ياتي في 
حدود ما قدره الله . كما أنه لا يعرف 
نوع الجنين قبل الشهر السايع ولا يتم 
مداقت الا بعد ان حلق الجني أي أو 
الطبيب أخذ من الذي ولد قعلا .به 


انتشار الجريمة يي المجتمع 
ب «الراي العام». ما هوا ت 
لاتتتسار الحريصة 

المجتمع وتكرار حوادث الاغتصات 
وهتك العرض وقتل الازواج وعقوق 
الوالدين وغيرها , وكيف يمكن 
مواجهة وعلاج متل هذه الظاهرة 
3 المجتمع الاسيلا: 


مم قال قضيلة كم التجراويا 


,عيش في عالم سوي أم غير سوي ؟وها ' 


إحدت الآن لماذا لم يحدث من قيل ؟ ما 
الأسياب5 ما الدواعي 6 وهل اغترار 


© ناعة النيع محمد متولي الهمراوي 


بدح الناس يمغطيات الغلم يزيد من 


الامراض الجديدة والخطيية كالأيدز . 
ويستطرد نضيلته قائلا: حيتما تتامل 
الكون نجد ان الاتسان هو سيد الكون : 


وان أجناس الكون الأخرى ومكوتاتها ٠‏ 


كالحيوان والنبات والجماد جميعها 
مسخرة لخدمة الانسان .. والحق 


سبحانه وتعالى خلق للاتسان قيل أن . 


يوفده على الكون مقومات حياته 
كالارض والسمس والقمر وغبرها وهي 
ماخلوقات لله استقيلت وجود الاتسان 
تم -خلق الله له أشياء وقال أنا سيف 
أملكها لك لتتصرف فيها وخلق أشياء 
أخرى وقال للانسان انها سوف تنفعك 


لكن لاا يجوز لك التصرف فيها ب . 


ويتساءل فضيلته: أريد أن تخبروتي 
عن أي فساد نشا في الأجناس الأخرى 


0 آلله دون الاتسان ؟ أريد أن ' '. 


باي فساد حدث فى لأشياء لا 

دحل للا سان قبها ؟ وج أن 

ا العطب ب والفساد لاتحدث سوى 

ي اأكيا ا يتدخل فيها الاتئسان 

آما | ع الاأخرى كالشمس 

والقمر والمظو التي لا ات للانسان 
فيها لم يحدت فيها عطب أو فساد . 


الاختيار والغرائز عتد ” 


الانسان 


98 اذن من آين جاء القساد ؟ جاء. , 


من الانسان . لماذا ؟ لان الانسان 
يملك ملكة الاختيار. آما الاشياء 
الأخرى فليس الها اختيار والانسان 


العيب في أولئك الذين يرون الاسلام كلاماً نظرياًلا توظيف له عند المسلمين: . 
حكم الشرع في نقل الأعضساء من انسان الى اتسسان 1 
الانسان لا ينملك ذاته ولايحق له ان يتصرف فيما لا يمنلك 
العلم يحدد نوع الجنين يح دود ما قدره الله سبحائه وتعنالى 


: محكوم بالقرائز . والفساد كله 
و9 ياتي 
من الانسان ٠‏ ومن العجب ان ترى 


الحيوان الذكر اذا مر على أنثى حامل 
فانه لا يقترب متها كما أن الانثي 


الحاعل لا تمكته من ثفسها ... أما 
': الانسان فهو 
والاختيار .. لقد نسي الانسان الغاية 


بالنراشسز 


من وجوده ونسي رسالته في الكون كما 


اأرادعا الجخالق ... فمتلا جهاز التلفزيون 
يحدد الصائع الفاية من انتاجه قبل 


صنعه ويضع «كتالوج» لصيانة الجهاز . 
وكيفية استخدامه ه اضاذا التزم 
المستهلك بالغاية وحسن الاستخدام 
للجهاز وصيانته ععت الفائدة عليه 
أسرته .وانا لم يحسن الاستخدا 

ع 1 الجهاز يتعرض 
للتلنف ويحتساج تمليح ويتضرر 

الاتسان .. وف كل الاحوال فآن الصائع 
لن يستفيد بعد ان حدد ألغاية «وكتالوج 


وتعالى خلق الاتسان ومدد له المتهج 

والصراط المستقيم ويتن لنا 
الحلال” والحرام وأمرنا يفعل المعروف 
والبعد عن المتكر ولم نسمع كلام الله 


1 وتركنا أنقسنا نحدد الغاية وتحدد طرق 


المياتة . فكان الفساد آمراآ 
لانتا خرجنا عن الغاية التي حددها لنا 


٠. الخالق سبحانه وتعالى‎ ٠ 


فاذا رأيتم ظاهرة ثانة في المجتمح 
فارجموا لسبيها مببساطة تسمع 

عن الذين ينتدون على أعراض النامت 
وأذا نهيناهم تشدقوا وقالوا «انها 
حرية هه كنفسك بأن 


.تنجللق في الناس ؟ وكما تحتدي وتنطلق 
فاسمح يتاي أت تتطلق فيك , واذا لم 
'تمتنع عن محايم غيرك فان غيرك 


سينظر إلى مجارمك 0 واحد لا 


ا اض . الناس 


أراد تاس أن 


يلغوا في أعراضك .. واذا أردنا اسارع 


مسبتمساتنا فلتعود الى الغاية التي خلق 


-... من أجلها الانمان ولنلتزم .بمعايير 


«الصياتة» من الاآوامر والنوا 6 















ل 0ن وديفيد بار - كبيرالبا 











اليهودي الى الهجرة. 





















اليهوب السوفيات. 







تسيير رحلات مباشرة الى اسراتيل. 
















ا الدافع وراء هجزة اليهود 
يرمي هذا الجزء الى تحري الدواقع الكامنة وراء هجرة 
'اليهود من الاتحاد السوفياتي واورويا الشرقية الى 


'#اسرائيل: وسوف يتتاول هذا ل سؤالين: الاول لماذا" 


ا 0 السوفيات ؟ والتاني هل يريدون جقا 

اث ل تؤثر على قراد المها : 

بإلهجرة: ويمكن تقسيمها. ل 
وعوامل الجذب.. عوامل" الذقور فى 

إتجعل موطن المهاجر الاصان' غير جذاب: وعوامك 

1 |الجذب هي تلك التي تجتب المهاجر الى وجهة الهجرة, 
أويالشسبة للبهود السوفيات المهاجرين الى اسرائيل» 

هناك عوامل تفور هامة وعوامل جذب هامة أيضا: ومن 








بين عوامل النقور تتامي معاداة السامية في الاتحاد” 


:السوفياتي والوضع. الاقتصادي المتردي والشكوكٍ 


التي تحيط بمستقبل الامبراطورية الروسية: اما 


عوامل الجذب فتشتمل على الترحيب الحار الذي : 
ن اليهود والفرص' المتاحة ' 


تقايل به اسرائيل المهاجرين 
اللحياة الافضل خارج الاتحاد السوفياتي: بالتسبة 
نز #البعض اليهود السوفيات: يشكل الاعتقاد بأن اسرائيل 
عي دهي الوطن الذي يحق لجميع اليهود الاتتساب اليه 

وكامل الجذب الوحيد الواجب النظر فيه “لان بعد ان 
ند أخرى تسهيل عملية الهجرة: ويشتمل ترحيب اسرائيل 





الحار بالمها جرين اليهود على المتح التثقائي للجنسية , 


.. . 3والمعوتة المالية ودورات تدربيية على الاسويطان. 
لاضاء أعلاوة على عوامل التفور ور والجذي هناك عدد من 
العوامل الاضافية التى تعقد قرار المهاجر اليهودي 

مية ٠‏ #السوفياتي بالهجرة: اولا. نتيجة للغلاسنوست 
5 (اصبحت هجرة اليهود اسهل من أي وقت مضى: : ثانياً. 
إاسرائيل هي البلد الوحيد المستعد لقبول اعداد كبيرة 
من المهاجرين البهود: فقد فرضت الولايات المتحدة 

لك أحنا اقمى لليجرة من الاتحاد السوفياتي قدره 


2-1 ألف مهاجر لهذه السنة. ما لم يتم تفي هذه ' 


السياسة, ثالثا: لم يعد هناك معسكرات تراتزيت في 
أقدويا من اجل المهاجرين السوفيات. ويعني غياب 
معسكرات الترائزيت باته ليس امام اليهود المهاجرين 
من الاتحاد السوفياتى مكانا يقيمون فيه مؤقنا حتى 
0 ان يقزرو! الى أين يذهيون. والنتيجة المجتمعة 

هذه العوامل هي هجرة اليهود من الاتحادم 
السوقياتي الى اسرائيل. 

عوامل التفور 

اتقاريرحول معاداة السامية الاتحاد السوفياتي 


أهم عامل نفور تناولته الصحف البريطائية هو معاداة 


2 














0 


( لقاش 3 ال 0 


عديدة نشرتها الصحقف البريطأتية على دور معاداة 
السامية فى الهجرة الجماعية الحالية للبهود 
السوفيات من الاتحاد السوفياتي: وتتقق الصحف 
البريطانية في الرأي على ان باميات ( الذكرى ) وغيرها 


السوقياتي تشن حيلة حقد متزايدة دوما ضد اليهود 
السوفيات. ويقظن الى حملة الحقد هذه على انها 


ابها اليهوب مادا 'تفعلون هنا» 
اما أشسمك» ايُفِاتوفاء اراهن بانك قد غيرته». 
3 وردت عبة 5 مقالات حول مسالة معاداة السامية. 


مقيرا الى ان معاداة ألسامية شبه الرسمية 


ايد وذكر بان اليهود ف باكو يخشون من 





شياتئ يبارز : > 
اليهودية السوفياتيةة «معاداة السامية هي ردة قعل 





ص ان هجرة اليهود السوفيات الى اك دون غيرها من دول العالم فتحت شهية اسحق 
شامير للتاكيد على قيام اسرائيل الكبرى وان توطيتهم سيتم 
ان هذه القنبلة الموقوتة اعادت الى الاذهان بدايات قيام دولة العدوان الصهيوني التي 
توسعت .عنى حساب الارض والسكان الفلسطينيين الذين دفعهم الارهاب الصهيوني - 







السامية في الاتحاد السوفياتي. وقد ركزت تقارير: ٠‏ 


من المجموعات الوطنية الاخرى داخل الاتحاد ., 


في. الهجرة اليهودية من الاتحاد 3 


0 شتيل' ل أن المتظاهرين كانوا يهتقون: ' 


0 اميل :حول الاحداث التى وقعت في ا قي 


المقال الى القول نقلا عن بهودي: 
0 قن 3 0 أحد رؤساء اللجنة 5 





الخليج للدراسات الاستراتيجية 











الاراضي العربية المحتلة. 


مما لا شك فيه ان ردود الفعل الدولية كانت قوية الى درجة المعارضة مما دقع دول المجموعة 
الاوروبية الى اصدار بيان طاليت فيه اسرائيل بعدم فتح المجال أو تشجيع 
الاراضي العربية المحتلة كما اعلنت هذه المجموعة أنها تعتبر اية محاولة لتوطين اليهود 
عملا غير شرعي وخرقا للقانون الدوليم« !». 

اما على الصعيد العربي فقد بدأت ف الكويت جملة وطنية واسعة لجمع الاف التواقيع على 
عريضة موجهة للقيادة السوفياتية تطالبي يوقف إمواج الهجرة الى 
علاوة عانى الاضراب الغام الذي نفذه الفلسطينيون ف الضفة والقطاع احتجاجا على هجرة 


الاستيطان يي 


ن المحتئة هذا 


وبالاضافة الى ذلك فقد نشطت الدول العربية ومتظمة التحرير الفلسطينية بخاصة يِ 
السعي نحو موسكو للحيلولة دون هذه الهجرة المباشرة الامر الذي جعل موسكو تتراجع عن 


ومما لا شك فيه ان هجرة اليهود السوفيات الى قلسطين تمثل اكبر نزوح لليهود منذ ترحيلهم 
عن اسيائيا عام ١597‏ الامر الذي يجعل متطقة الشرق الاوسط امام هذه النكبة الثالثة 
تعيش ف حالة اضطراب دائمة على حساب سكانه وارضه هذا علاوة على ما يمكن ان تتركه من 
آثار سلبية على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ف المنطقة كون هذه الهجرة 
هي اخطر اتفاق اميركي سوفياتي ضد العالم العربي تختتمان به القرن العشرين. 





على الازمة الداخلية للمجتمع السوقياتي وليس على 
اليهود». * 

في 7 فبرايره نشرت «الفايننشيال تايمز» مقالا كتبه 
كريستيا ن تايلر يعنوان «معاداة السامية تتسبب قنسرا 
باكبر هجرة جماعية منذ ٠ ٠‏ ه بسن وقد تدر اجقال 


في أعقاب مقابلة اجريت مع تاتان شيهاة 


منشق سايق يا رز. ... واشار تايلر الى راي شيرانسكي ب 


معاباة السامية في الاتحاد السوفياتي قد طفت مجددا 


.مسيوي ‏ الجماهير وفي صفوف 
فَكَرْدِنَ يدم تدا “اليهود السوفيات كيش 


فداء لفشل الشيوغية وتسيب غورياتشوف يظهور 
. معاداة السامية لانه اعطى حريات محتزثة. 


طوال شهر فبسراير .198٠‏ واصلت الصحف 


. البريطانية. تكريس حيز كبير لنشر المزاعم حول معاداة 


السامية في الاتجاد السوفياتي: وف 8 فيراير ركزت 


٠‏ صحيفة «الصنداي تايمز» على هذه القضية: واشار 


جيمس بليتز الذي كتب مقالا في «الصنداي تايمزوباته 
جرى التهديد يذيح اليهود في ١6‏ مايو كما قال ايضاء 

«لقد اشتدت حدة الانشطة المعادية للسامية في موسكو 
وغيرها من المدن السوفياتية» في لينينغراد وجد يهودي 
مقتولا ونحمة دأوود محفورة على جسده». 1 


. ويزعم بيوسف يروزنسكي مدير المطعم اليهودي الوحيد 


في موسكو. بان باميات تهدد بقتله باستمرار. 

أضاقة الى. ذلك تحدتث بليتز عن مقابلة مع زعيم 
باميات اليكسي فازلييف الذي ابلغ بليتز يان أعضاء 
ياميات لا يمارسون البلطجة , اليهود. وهذا ما دعا 
بليتزالى التكهن بان جماعات اخرى هي المسؤولة ريما 
عن انشطة معادية للسامية. وي تام تقريره حول 
معاداة السامية. نقل جيمس بيلتز مزاعم بان 
السلطات معادية للسامية بصورة غير رسمية: وقد 
اطلق هذه المزاعم ميخائيل تشلينوف الزعيم اليهودي 
الذي نقل فرانسيس كلاينز كلاما عن لسانه في 
فبراير. وفي هذه المتاسية قال تشليئوف: 


«لعل القيادة تخشى اتهامها يموالاة الصهيونية. أو 
ريما انها تتمنى 1-0 بان تغادر جميعا اليلاد دفعة 
واحدة والى الايد». 
وف فيرايي. ذكرت افتتاحية ' الانديندانت بأن: 
«الهجمات على اليهود تحظى على ما يبدو يمواققة 
ضمنية من السلطات. وييدو بأن الخوف التاتج عن 
ذلك وليس التوق الى العيش في الوطن القومي هو ألذي 
يدقع يالاق اليهود تحو اسرائيل». 
قي - 7 فيرايره كتبي ستيفن كروشوف في الانديتدانت 
مقالا تحت عنوان يركيش قداء لليروسترويكا» تحدث 
فيه عن اضطهاد اليهود السوقيات. وربط بين المشاكل 
الاقتصادية المتزايدة وتصاعد المشاعر المعادية 
للسامية. كما ذكر كروشوف مزاعم حول تشكيل حلقف 
غير مقدس معاد للسامية يضم الكي جي بي والشرطة 
وياميات. 
في اليوم ذاته كتب فيتالى فيتالييف في الغارديان مقالا 
حول المشاعر المعادية لليهود ف الاتحاد السوفياتي» 
واجرى مقايلات مع اليهود الدين عبروا عن قلقهم 
0 بكول امرأة بهودية عجوز: 
.اشعر بمعادأة السامية من قيلء أما الان أخاف 
من الخروج الى الشارع. وجيراني ينظرون الي بلوم 
ويسيئون: معاملتي وينهالون علي بالشتائم». 
فى ؟7 قبراير أعلنت الصحقف السوفياتية يان 
القضاء السوفياتي يحقق في المتشورات المعادية 
للسامية؛ وقد نقلت هذا التطور كيريات الصحف 
البريطائية. وفسرت وسائل الاعلام التقرير يانه علامة 


. على ان موسكو تتوي ملاحقة اتصار معاداة السامية 


قاذا تجحت الملاحقة, فانها قد تضع حدا لتدقق 
المهاجرين البهود لاسرائيل». 

أعلاوة على ثقل مخاوف اليهود السوقياتء نشرت 
الاؤيزرقر مقالا في ١7‏ فبراير حول معادأاة السامية ك 
رومانيا. وقال بيتر هيلمور بان معادأة السامية قد 
اصبحت تحظى بالاحترام مجددا ق روماتيا. واضافة 
. الى ذلك. كتب علين فراتكلين قي 77 فيراير مقالا عن 
معاداة السامية في رومانيا خلال عهد تشاوشيسكو. 


' واجرى قراتكلين مقايلة مع كبير حاخامي يهود روماتيا: 


موى ' روزون ونشرت في صحيقة الهبرالد تريبيون 
اتترناشيوتال. 


احثيني المركز 








ف 5 فبراير. نشرت الانديددانت مقالا تناول موضوع 
معاداة السامية السوفياتية من منظور مختلف. وفي 
مقال مطول يتسم بالعمق بعتوان «هجرة جماعية 
تقلق العالم»: تناول جسون بولوك ومايكل شبرايدان 
وجون لايكفيلد مساألة الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوفياتي الى ' اسرائيل: وحول موضوع معادة 
السامية ‏ تسب المقال الى مسؤول سوفياتي لم يكشف 
النقاب عن اسمه: قوله بان الموساد تثير القلاقل بين 
اليهودر السوفيات: «بالنسبة لبعض المسؤولين 
السوفيات: هناك تدخل متعمد من جاتب المخابرات 
الاسرائيلية الموساد التى تحرض على القلاقل داخل 
الاتحاد السوفياتي. وقال هؤلاء المسؤولون بان 
الموساد التي 3 تضم دائرة للحرب السيكئوجية. كانت 
مسؤولة عن ار أشاعات داخل الاتحاد السوفياتي 
حول امكاتية ارتكاب مجزرة ضد اليهود. 

ويقول اليهود السوقيات بانهم يخشون من قيام 
المعادين للسامية بمجزرة ضد اليهود فى ١0‏ مايو 
الذي يصادف ذكرى وفاة كارل ماركس. مما اضطر 
السلّطات السوفياتية الى اصدار بيائات للطمأتة. 


عوامل التنفور الاخرى 
لم تحظ الا معاداة السامية بتغطية واسعة في 
الصحف اليريطانية من اصل عدة عوامل نفور اخرى. 
ويعود ذلك ريما الى الوقع الدراماتيكي الذي تحدثه 
تقارير معاداة السامية على القراء. ولم تتناول مدى 
تأثير عوامل التفور الاخرى مثل الوضع الاقتصادي 
السيىء وعدم الاستقرار السياسي في الاتجاد 
السوقياتي بقدر مماتل من التفصيل. آلا أن تنك 
الصحف لم تتجاهلها كليا. وقد كتب هيوز كارنيغي في 
الفاينانشيال تايمز في ؟ فيراير يتعلق بحادتة معينة 
يقول فيه: 


«فيكتور واسرته هم من يين عدد متتام بسرعة من -” 


اليهود السوقيات الذين يستغلون هذا الحق بالهروب 
من الانهيار الاقتصادى والخوف من ععاداة 
السامية» ١‏ 

وفي ” مارس اشار المقال الافتتاحي الى أنه: 

دلا بد ان حالة الاقتصاد السوفياتي تشكل داقعا 
للهجرة ة في حالات عديدة». 


الملاحظات 

تعتبر الصحافة البريطانية أن الحوف من معاداة 
السامية هو من الاسباب الرئيسية للهجرة اليهودية 
من الاتحاد السوفياتي. وفي الحالات تقرييا 
سعى محررو الصحق لدى تناول معاداة السامية, الى 
الاظهار يان المشاعر المعادية لليهود آخذة بالتنامي 
في الاتحاد السوفياتي. وقد حققوا في ذلك ياجراء 
مقايلات ناتان شيراد . واضافة الى ذلك. تحدث 
مراسلو الصحف الى اليهود السوقيات الذين ابلقوهم 
عن حوادث حول معاداة السامية وخوفهم من امكانية 
حدوث مجزرة وشيكة. 


وقد اثارت جميع المصادر المذكورة اعلاه الى تزايد 
معاداة السامية فى الاتحاد السوفياتي. ولهذا السبب 
يصطف العديد من النهود السوقيات في طوايير من 
اجل مغادرة اليلاد. فالسكان البهود السوفيات 
«عددهم حوالىي 2 ملابين» يلاحظون وجود مشاعر 
معادية للسامية في الاتحاد السوقياتي. 
بيد ان ما اخفقت ألصحف البريطانية في ذكره حتى 
الان هو الاحصائيات الموثوقة حول مستوى الهجمات 
المعادية للسامية في الاتحاد السوفياتي. وهناك 
تفسيران ممكنان لهذا النقص في الارقام. أولا تعمد 
السلطات السوفياتية التستر على الهجمات المعادية 
للسامية. ثانيا: هناك احتمال يعدم حدوث حاد قي 
الهجمات المعادية للسامية. ويصعب القول دون وجود 
أدلة قاطعة ما هو الوضع الحقيقى. فالتقارير 
الصحفية قد استندت بالضرورة الى المواد الشخصية 
«غير الموضوعية» المبنية على الحوادت الفردية. ومع 
أن يعض التقارير قد اوردت امتلة مفصلة جدا حول 
معاداة السامية على التنطاق المحلى. الا أن غياب 
التحريات العميقة تجعل الصورة الاحمالية غيد 
واضحة. ولدى الشخصيات البارزة ألثتي اجريت 
مقايلات معها مثل ميخائيل تشيلتوف وناتان 
شبرانسكي من الاسياب ما يجعلهم غي نزيهين. ٠.‏ ومن 
المرجح ايضا أن ينظر الصحفيون الذين ريما لا 
يتعمدون تخليل الرأي العام. يعين العطف الى 
التقارير والروايات المتعلقة بمعاداة السامية. ولهذا 
السبب. فهم يعتلون وجهة نظر واحدة فيما يتعلق 
بمسالة معاداة السامية. ولم تنشر تقارير كافية حول 
وحهات التظر الاخرى. مكل السلطات السوفياتية 
والسوقيات من قير اليهود. 
تشكل المزاعم حول قيام الموساد ياتارة التوتر الديني 
في الاتحاد السوفياتي تفسيرا ممكنا لزيادة الخوف 
من معاداة السامية. ولا يوحد دليل على ذلك. بيد ان 
ح اليميني الاسرائيلى يستفيد من مثل هذا 
دا سواء قامت يه الموساد او سواها. ويشكل 
الخوف من معاداة السامية حافز! للهجرة الى اسرائيل 
وهذا ما سيزيد من قوة اسرائيل. 


© يوم الارض 

بقلم: فهد الناصر 

يجيء يوم الارض هذا هذا العام والارض الفلسطينية 
والعريية تجتاز محنة نن تاريخها المعاصر 


وريما ب كل 0 التاريخية: التي مرت عليها. 
فهي اذ تعاني من الاغتصاب والقهر والاستيطان 
العذواني الاجذبي عليها في أقدس بقاعهاء 
تتعرض قي البقاع الاخرى الى مؤامرات تستهدف 
أيضا الضم والاكتلال وفرض الهيمتة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية بل والالغاء من على 
الخريطة الجنرافية, عدا عن محاولات التمزيق 
والتفتيت من خلال 'اشعال الحرائق والحروب 
الداخلية الطائفية والعرقية والتدمير اللذاتي 
والارهاب الدو المنظم. ولعل ابلغ وصف للا 
الراهنة على الأرض العربية هو الوصف الذي 3 
الرئيس ياسر عرفات حين دعاها بالاوضاع الكارتية 
التي تهدد كل المنطقة بحرب مدمرة لا تيقي ولا تذر. 

ابرز الرئيس | ني ما تحسده الهجرة 
اليهودية الجديدة من اخطار ماحقة على الوجود ‏ 
العربي باعتبار ان تدفق هذه ١‏ 5 من الاتحاد 
السوفياتي ودول اورويا -الشرقية” وأقيونيا ا 
جرى بمعدلاته المرسومة انما يضح الاساس ١‏ 

بق مشروع ما يسمى بوداسرائيل الكبرى» .. 
هذا المشروع الذي يشمل الاراضي السورية واللبنانية 
والعراقية واجزراء كبيرة من الجزيرة الصربية 
بالاضافة الى كل الارض الفلسطينية المحتلة. واذا 
كان الرئيس عرفات قد اكد انه لا :يتكلم من فراغ ولا 
يقصد التخويف والاثارة بخصوص المخطط 
الصهيوني مدللا على بدء تنفيذه بالمناورات 
الاسرائيلية الاخيرة ف (غور الصاق) ويالعملة 
الاسرائيئية المرسوم عليها خريطة «اسرائيل 
الكبرى» ... فان الوقائع والتطورات الجارية على 
ارض الصراع العربي الصهيوني تعطي الادلة 
الدامغة على ان الامر وصل مرحلة يالغة الخطورة 
بالفعل: وان الصهيونية العالمية تجند كل طاقاتها 
وادواتها وتحالفاتها العالمية والاقليمية والمحلية 
لوضع مشروعها عه موضع التطييق الفعني وف اقصر 
وقت ممكن. ولعلنا نستطيع ان نعرض لابرز المؤشرات 
ف هذا لمجال يما يلي: 

- ان صدور قرار مجلس الشيوخ الاميركي باعتبار 
القدس عاصمة موحدة للكيان الاسرائيني وضرورة 
بقائها كذلك .. هو تطور لا يجوز ان يفهم من الجائب 
العربي بانه يتعارض مع المساعي الاميركية لايجاد 
ما يسمى بالتسوية السلمية للنزاع العربي 
الاسرائيلي. يل ينيغي النظر اليه على اساس نجاح 
القوى الصهيونية العالمية المستنفرة ف التاثير على 
أيرز مراكز القرار في الولايات المتحدة الاميركية . 
الامر الذي يعني قذرتها على السيطرة على الموقف 
الرسمى الاميركي من موضوع القدس ق النهاية. 
واذا كأن موقف الادارة الاميركية من هذا الموخة 
حتى لحظة صدور قرار مجلس الشيوخ قد اتسم 
بالتحفظ بخصوص قرار الضم الذي اتخذته 
الحكومة الاسرائيلية واعلنت بموجبه القدس 
الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني . . فان هذ 
الموقف الاميركي اصبح عرضة للتيديل. أنه من غير 
المستيعد ان يكون قرار مجلس الشيوخ قد اتخذ 
بالتنسيق مع الادارة الاميركية لكي تستند اليه فْ 
تعديل موقفها حينما تحين الفرصة ف المستقيل 
القريب. ويلاحظ هنا ان التعليق الذي أدلت به 
الناطقة بلسان الييت الابيض حول القرار يشير الى 
أنه في حاجة الى التصديق عليه من قبل مجلس 
النواب الاميركى وبالتاي فانه غير ملزم للادارة 
الاميركية. وهذا ب أن هذه الادارة سوف تكون 
مضطرة الى الالتزام به قي حال حصوله على التصديق 
المطلوب. كما بلاحظ أن تصريحات عديدة صدرت 
عن كبار المسؤولين مؤخرا تتضمن التأييد لوجهة 
النظر الاسرائينية الرافضة لاعادة تقسيم المدينة 
وصرورة بقائها موحدة, مع التاكيد في نفس الوقت 
على ضرورة ترك البت ف الوضع النهائي لها لكي 
ا كينا وجو وا الاوجيات بد ري 
ع أية حال فان القرار الاميركي جاء تتويجا 
للحملة الصهيونية المسعورة المرتيطة يمخطط 
استيعاب المهاجرين اليهود ق الضفة الغربية و 
غة حيت احتفل بالفعل بوضع حجر الاساس أديذظ 
اسكانية ضخمة #ستيعاب هؤلاء على ارض القدس 
العردي وتم اسكان عشرات العائلات اليهودية فيها 
الاسنيطاني التنوسعى الجديد. 

وقدجاء رد الكل الاميرك كي عان الخطوة الاسرائينية 
هذه ضعيقا للفغاية 2 التصريحات الرسمية 
بتكرارالمعزوفة المملة القائلة يان هذه الخطوة سوف 
تكون عائقا أمام نجاح العملية السياسية و[ 
المبذولة للحل السلمى. ولا يمكن مقارنة هذا الم 
الاميركي الضعيى يما شهدناه من رد القعل الغقاضب 
والمتوتر الذي صدر عن الادارة الأميركية يخصوص 
القرار الذي أتخذته شركة الخطوط الجوية المجرية 
بالتوقف عن تقل المهاجرين اليهود السوفيات الى 
(اسرائيل) .. يل ان هذا الموقق الاميركي بما حمله 
من تتهديد ووعيد وتئدبد ابما ا تسميه واتنطن 
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والانطلا تسسسة المطلو إسسسسسة 
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رضوخا للارهاب .. انما يؤكد مجددا ضنوع الولايات 
المتحدة ف المؤامرة الاجرامية الرامية أآلى ابتلاع 
الارض العربية المحتلة واغراقها بملايين المهاجرين 
الجدد من اليهود وصولد الى تصفية القضية 
الفلسطينية وما بأزمة المنطقة على الطريقة 
الصهيونية ابا الشلاع الشعب القلسطيني والامة 
العربية. 


واستيطان الجتوب الليناني: 


وق اطار حركة التمدد الاخطبو: الصهيوني . 
كشف النقاب عن مشروع اسرائيلي اخر يجري تنكيذه 
على ارض الجنوب اللبناني لتوطين يهود الفلاشا 
وغبرهم. وقد جرى الاستيلاء على مزارع واسعة ف 
منطقة ما بالشريط الحدودي لهذا الغرض 
وقامت قوات الاحتلال الأسرائيلية بشق الطرق التي 
تريط ببن القرى والمدن اللبنائية المحتلة 
والمستوطنات الصهيونية ف الجليل الاعلى 
ن المحتلة. ولا نحسب ان ما يجري على 
الساحة اللبنانية حاليا من حروب داخلية تدميرية 
وصراعات 0 نهاية لها يعيدة عن الهدف الصهيوني 
: المركزي الذي يجد اليوم فرصة تحقيق بعيدا عن 
. المواجهة الجدية على كل الاصعدة المحلية والعربية 
والدولية. وأذا كانت اعتبارات مختلفة قد أجلت 
التتقيد الفعاي للمخططات الاسرائيلية ق هذا 
سر يِ 
المجال فان متطليات استيعاب مئات الالوف من 
المهاجرين اليهود سوف .يعطى هذد الملخططات 
الاولوية على جدول اعمال اية حكومة اسرائيلية. 


ضرب وتهديد مصادر القوة العربية: 


هذا ويجري تنفيذ مشاريع اغتصاب وتهويد 
واستيطان الارض العربية ف اطار وظل حملة 
صهيونية اميركية مسعورة ضد كل ما يمكن اعتباره 
مصدرا من مصادر القوة التي تتيح لاي طرف عربي 
الوقوف ف وجه الهجمة الشّرسة التي تتعرض لها 
الآأمة العربية على طريق تنفيذ المشاريع المشار 
أليها. ولم تقف الحملة العدوائية المذكورة عند حد 
التشهير الاعلامي وتأليب الرأي العام العالمي ضد 
العرب تحت شعار «مقاومة الارهاب» وغبرد من 
الشعارات الزائفة, بل تجاوزت ذلك الى العدوان 
الفعلي الذي اتخذ هذه المرة شكلا تخريبيا غادرا 
تجسد ف عملية احراق مصنع (الرابطة) الليبي 
الذي ادعت الولايات المتحدة الاميركية الحليفة 
الاستراتيجية الكبرى لاسرائيل بانه ينتج مواد 
كيماوية سامة. وعلى الرغم من كل الادلة الدامفة 
التي اكدت كذب هذا الادعاء فان العدوان قد وقع لان 


الهدف من وراثه لم يكن المصنع المشار اليه بقدر ما 
كان ارهاب دولة عربية رفضت الخضوع للتنهديدات 
الاميركية والصهرونية, ولديها صن الامكانيات صا 
يؤهلها ولو على المدى البعيد لعرقلة المشاريع 
العدوانية على الامة العربية. ومن جهة اخرى فان 
هدفا أخر ريما كان وراء العدوان وهو تخويف دول 
عربية اخرى تجرات على ان تخطو خطوات جدية 
على طريق التقدم العلمي والتكنولوجي ولاسيما 
على الصعيد العسكري مثل العراق. ولقد كانت 
التهديدات الاميركية والصهرونية اكثر من واضحة 
حول امكانية توجيه ضربات ضد قواعد الصواريخ 
بعيدة المدى التي اعلنت العراق عن انتاجها مؤخراء 
عدا عن تكرار الحديث عن اعادة اقامة مفاعل دري 
عراقي جديد والتذكير بالمفاعل الذي اعتدت عليه 
«أسراثيل» بالتعاون مع اجهزة المخابرات والرصد 
الاميركية. وعلى اية حال فان عدوانا قد وقع بالقعل 
على العراق لكته لم يصل الى شدفه هذه المرة. 
فالجاسوس البريطاني الذي تم اعدامه كان وراءه 
دون شك المخايرات والشبكات الصهيوتية الاجرامية 
ولعل الضجة التى اتارتها الحكومة البريطانية 
ووسائل الأعلام الغربية المختلفة فق قضية هذا 
الجاسوس تشير الى مدى اتساع التواطؤ والتحالف 
العدواني ضد الأمة العربية بهدف تجريدها صن كل 
سلاح يمكن أن تقاوم به مشاريع التوسع والهيمنة 
والاستيطان على ارضها. 

ويعصد لقد اصبصح واضحا ان الارض العربية 
مستهدفة كلها ويصورة تساملة ف المتساريح 
الاستيطائية الصهيونية المدعومة بكل القوى 
الحاقدة على الامة العربية والطامعة بارضها 
وسمائها وترواتها والخائفة من امكانيات بعثها 
ونهوضها ووحدتها. 

وانطلاقا من هذه الحقيقة المؤكدة التي لا تحتمل 
التاويل فان (يوم الآرض) لا يجوز ان يكون مجرد 
مناسيبة اللتعشي بالحجر الفلسطيني وانتفاضة 
الارض الفلسطينية المحتئة فحسب .بل ار ن المطلوب 
ان يكون هذا اليوم بداية لانطلاقة جديدة قِِ الارض 
العربية على اتساعها لمواجهة الخطر القادم 
والمتمكئل يْ الهجرة اليهودية, وي المتغيرات 
الجذرية الثّي يشهدها العالم والتي استطاع العدو 
الصهروني ان يستغلها حنى الان لصالحه ولتحقيق 
إهدافة العدواتية ولعل هد هذه الانطلاقة تكون دعامة 
لصمود للحجر الفلسطيني ع المثا بحه 
وأعتي قوة احتلال أجرامية م ل ا 


بمسساء 
عافمملك بازرت ذه انسل يانيية المنوماة 
فنصم بجماء الريت ميدي موقت بض ا ددا هك 
عكليق معان المع ارق العررات اللسقك 
والمطوريشة كا مدال غعلة الكرمة موعيان سووه 
الم مرْمة المركزيي مياركة .. 

أيضى ا لأكومدرت 0 
ودى #زناعفا نت هربيك معديقة 0 
سجر إهلد كل زمع وروعيّه أن يام 
عرمَة قراصدة ف ا مدربيّة وي ملة ا ملرمك . 
اللتصال تر لاا 7؟؟ 0؟ /17148/48؟ 50 
الحريلية / فطعة ؟ / شايع 7 رمتنك؟ /مقايلت 
حعبامعة ا'شائرنئة رقرب تسعد ١‏ 


هام لمث داتزبوت 
دل 2 سسا كي تي 2 


سي كناف شرفت لاا ل د 
تننجيا 


مدارس وجمعيات 


هه -حبمادة خاي جلي الكاثي والرخام 


سح 2/1 


تَ 1 


حب شينا من و لقاع إلعاءءت 


ا01 م كام 0 
نرشامزوف نرعاط 
14 َة المعاممزمت 


3 لف فبواعي سد وضمان 
معاملات اسلامية نظيا 


ل ا سا مركم رسكا بل مس ارارق 


مهعرجان رمضان ... انليوم 


فقط مطعم. السياحة 
أسعار مثيرة جداً 
خروف بلدي (صلي ٠٠١‏ 
خروف تركي أواسترالي لذيذ 
والحشو والتجهيز من عندنا 
١‏ كيلو مشويات عربي١١٠/‏ 
ديك رومي+مجانا فرختين  ٠‏ 
خدمة الحقلات والأفراح من أبوناصص 
النقرة شارع شرحبيل 
الاتصال ت : 7١516694‏ 


شري (إه. 


© دينارا 
©دينارا 
٠دتانير‏ 


* دتائير 
٠١‏ دتاثير 


يصع 
توج _حسادات وت ترعرللت 


المواتضالمسَْمَلة مع ددرولث السياة ولرنن| كر : 
انوع ريدي لدررات المتنملة, زوع ادررعدَ| + ]هن 
مؤسسره سال مرا على العامة وَألْمادنات 
910/1 لاك .ل 0ل 
ههاء فاط بار .> 


مات 
الروضمه< | 
الهتد ” سيلان رالقليين 
دقة ف الوا اعيد والمعامله الحسته 
ت: 0015715؟ البركمهد 


كارا 


م غسريدرطز ديتع البرك 
ورلفه دتاوي نودت ا 
2 الع الرياور/ غ2 
اصاخ 1 عم رراوكهرايقق 
عصان غرام إمرتسيريدويصئق 
إلا تحضتا 


ا ‏ رلل _شفى. وطروم - : 
لقات هار «كنَابات تائم قله ولي 8 
+ وعددرينا اص مكافة ١‏ عدت : 
نا بورشم لفسيل عرافات اليا ة هايَائة الصرا 
».يومد لديا رباع لواع لض ويقتيل ١خليقات‏ 
ت/ 2077166 51917157 


اع ا 
إطار بشق_موديك :4 


حداف . 
الأمرركي المضض فسياراة 
البودنس خا مريةا والأكفولك 
عع و . 


2 كتربرهاك . 


جو نت الشجيتعز < 715لل ارق / 1ل ب ابرع - لبولزط < 25411/54161531 > 


/باأزره١":‏ : 
فك اضف 


عامة | 
تاه 


أصْبُواء اكروّة جبهاء بردل مودت جراد الزكه 
ت 119 اكلا 


3 21711111 المئرسة تلداءومْابك 
العرحّ ء_زللت ف العكو ةلواط مسنم ميان 
عاما بأننا قل داص نا ياممات كيرئة بلراسومكلة 
سية مع ماي بسن قبع نه ال . 

اا 0 0 

2000 
مكالكت د لت عب السو 
بالطامّة - معلىاراعيسد الزن هاي لإتصال 


اث اكت ااا 
“.م اا / 1 ؟ 085 


الرسما_مهزرية .. علد لعج رار كا العو 


القب بو التاطزيوت 03 ٠‏ امليقات 
الثمد_صائتبر »التسالبيكتب 
جكب اربالدت نقّن افيا رو ضخصيه ا مانا 


وشت بورع (شطنا بن ب : 


سمطلهلها أ/ 28 


د المضناطلن 


السامية 
--هلاه -029.هلاة 
لاغ٠٠هلاة‏ - ١لهلابامة‏ 


: 00 
نقل مخاغات الناء 
الوطنية لطهت 


عاج مه 


ددحا 


ا ّ 


جبية انريصاكت 5؟ ماعة ||: 


حما عد ما ونم وص لوجر ع جاع م هر جر سر 


مع 

















لقد قيل ل ه عن هيلموت كول : قيل ١‏ 
- م الائية الفرية :0 : افون د 
بيه هم قو 
1 .. الا أن المستشار لاني 


1 أثبت من عخلال البقامي / 

١م‏ الخفيقة) انه سياسي من ارا ريم 
ألا قبل كل شيء دجل دولة . | 
وقد أندهش القرنسيون من المامه القضايا 


الحلية والعالمية واعحيوا بنزعته الاوروبية ولا 
غراية 4 ذلك فاعادة توحيد المانيا ستّسهم ف 
الاشراع بعمذية بناء القارة العجوز سياسيا 
عم لوت كول أن تنيت لجنتان من الؤتمر ال 
نا عشرة في ديسمير المة 
تكون متسلت دول حي بالتوحيد الاقتصادى والتقدي 
وتكون الثانية مكلفة بالمؤسسات السياسية 
المشتركة :لم يحدد كول تاريخا معيئا لاشغالهما 
لان 1 توفي الوقت الكائي للجزء الاول 
. الامور وتقديم ارات له : وسثل 


0 خلاف بين يون وياريس ؟ 
0 اسح اا 1 له لذلك صحيج 
ان بعض الخلافات قد تحدث زوجين عجوزين 
كايا عادية وستظل مبادرة اليلدين مشا لمشتركة ضرورة 


أدرقبية + ٠‏ وكان قد فهم 


اي تغير منذ ذلك التا غ الاعلى مستوى الجقرافيا 
5 التاريخ او ضمي كيل وسئل ايضا ؛ لماذا تردد 
ويا 1 أن يعترف يحدود اودرتا يش ؟ هنا فقد كول 
اعصابه قليلا فد كان يتتظر السؤال ولذلك اعد 
جروا وايدى الملاحظة الاولى واكد أنه لو كانت 


اول انتخابات حرة في 


من خلال هذا الواقع كتب المحرر بوزيج: تجري 
ابريل الحالي سلوقاتيا وكرواتيا انشكابات نيابية 


ميا 


اليمغصلافيتين بعد الحرب الكونية 


انتخابات نياية ايضا في بحر العام القادم 153910١‏ 
كما سيكون «البوسئة» الحال عليه في مكدونيا 
والبشناق والهرستك او جرت قبل ذلك على الطريقة 
الشيوعية التقليدية كما كان الحال عليه في السابق 
ومن الطبيميٍ أن الخلافات بين الجمهويات 
البوغسلافية فى طريقة اجراء الانتخابات البرئانية 
تزيد من ! على ضعف تعاسك كيان يوغسلافيا 
كدولة وتبين نظرة الجمهوريات الى طبيعة ذلك الكيان 
فكل واحدة منها اتخنت قرارا منفصلا فى أجراء 
لانتخابات النيابية مع ان كل واحدة تحوي 
أدا من الاحزاب السياسية المختلفة. 
لجس شرك مجلس لاحي 03006 
مجلس النسواب ومجلس النواجي 
والمحافقظات والى جانب ذلك 
المجلس الاخما عي ال 


ا ا ل اه 


يي 





1خ 5 


اعضاء البرئان والمجالس اليلدية وفي كنتا 
الجمهيزيتي * بدأت م منذ أشهر احزاب * بعارفي كثية 


13 1ع 


الانتخايات التي ظهرت نتيجتها يوم الاحد الماضي ٠‏ 
على الرجل 0 هذا الشعب طوال 


والرئيس الذي سيباتر دوره اكير من الحكم الشخصي 
الذي يتزايد بسرعة نحو هدف يقوم على دولة مبئية 
على اساس من الحزب الواحد ٠‏ لقد بتى السيد 
موغابي الحزب الحاكم في البلاد 0 
زمبا الوطني الافرب المعروف رانو 
0 القوة لايم الالة الكبيرة ألقد 
زمبايوي ٠‏ ذلك الحزب الذي يمتلك كل مقوه 

الدولة. ومصادرها . وتسخييها لخدمة حملة ا 
تلك : من ؤسائل عدم . مثل الصحف اليومية 
والاذاعة والتلفزيون: تكن انتخابات الرئاسة 
التي جر: مع الحملة انتيابية او اليرلمائية . بذلك 
الامستفتاء الذي يتناول السجل الحاضي للسيد روبرت 
موغابي . ققط فقط . وانما كانت اولواح شخصيا بين 


التحرير ا عار 0 زعيم 0 الوحدة 


النسخة الرزمبابوية عن حركة 
انها ٠‏ رويسيير ودانتون فاذا 


فا إن موشابي 2 


ا د ا لل 
وصل اي في حزب زاتوء 1-0 تدبدب منه أوتريط في 
تصمييه “على تامين 


قي 0 موت منديقة , ايقة ليام 


: 2 التي | اتجاها | تشاوتشيسكو في مؤيمد 
د يخزب أزانو الذي انعد في شهر الماضي فلده 
؟*يترك حماسه يفتر أو يضعف ف الدولة 0 الواحد . 


حزنية سياسي واحد 


82 :الحرب الح ليث هوالح الذي يتكشف عن 








اولى الانتخابات الحرة التي 'تجري في هاتين . 
الجمهوريتين 


التانية وفي يقية الجمهوريات اليوغسلافية ستجري ‏ ' 


كرواتيا. ينتخب. الناس. ايان إيويل_الجاري نفصه... سوالقروية _فقط. 
يرسلون 


0 ا لشعب زمبابوي . وبيصورة نهائية ٠‏ التلقظ " 


ل الاول من استقلال زمبابوى ..وهذا الرجل هو . 
رويرت غيبريل 0 . الرئيس الذي سبرى البلاد 
خلال احتفالاتها في. الذكرى العاشرة لاستقلالها . 


ا السو الكديدة التدشيق في : 


٠‏ بشرس ف جغرافية 


عابى مثل . .. 
رويشيع . 1 318 ليجل 3 0 العنصرية ارضية ملغومة؛ الخطر يئة 


قرنسا عليهم هذا الاسم اسم دييون لاجو ثم 
بعد ايام فقط من كيل عبارات . 


ع موقابي .فيقول أن مستقبل زمبايوي افضّل : 





© هلموت كول 


اجهزة الا. يها اطلعت 
عله تصريحائه ذوعت موققه فالاختراف بلحي 
يعود قاتونيا الى المانيا كلها وهو (كول) لا يمثل 


المانيا هذه ولذلك السيب أن 'يتخذ البرلمانان 
الشرقي والثسم موقفا من ل هذا الموضوع ٠‏ ويعد ذلك 
سيقوم برمان المانيا الموحد بالتوقيع على ذلك 
الاعيرا الجميع أكثر من ن ذلك ؟ 


ف المزت ٠‏ قماذا يريد 1 
وقد عبر رالمستشار لاثاني الفروي 0 كتايه دولة 


بالعمل السياسي ويشكل مرخص به رسميا وقي 
كرواتيا بوجود 78 حزيا بينما اتخذ اتحاد 
الشيوعيين له اسما جديدا هو حزب التغير 
الديمقرا وقد تشكلت في تلك الجمهورية تلاثة 
أئتلاقات حزبية متساوؤية في القوة تقرييا وهذه 
ستخوض المعركة الانتخابية ضد يعضها 1 
الشهر الحالي مثل ذلك مثل ما سيحصل 

حيث شكل عدد من الاحزاب 0 اتتلاقا 0 
قويا في مواجهة الشيوعيين الذين مازالوا يحكمون 
الجمهوية واسمه ديمو ويلاحظ هنا إن الصورة 
السياسية الداخلية في سلوفانيا ليست ينقس تعقيد 
مثيلاتها في كرواتيا حيث تشكلت التكتلات الثلاثة 
المذكورة الآول: منها يجمع الشيوعيين والاشتراكن 
والثاني: يدعى اثتلاف الوتام ١‏ يجمع 
كيانه الديمقراطيين الات اشتراكيين محا 
المسيحيين والاحرار وحتى حزب الفلاحين اما 
الائتلاف الثالث: فيحمل اسم الرابطة الديموقراطية 
الكرواتية وهو نوع من الاتحادات المحافظة وتجدر 
الملاحظة هنا على ان التكتلات الثلاثة تتساوى فى 
الوقوف على خط الانطلاق تتصاوى قِ الامكانيات 
المتواضعة الدعاية نفسها 0 


المدن والارياف على حد سواء ومن ١‏ 9 
انتخابات النيابية الاولى ف كرواتيا وسلو' 

ستجلب معها الى جاتب | تفال بالحرية مشاكل 

متعددة. لقد كان التظام الانتخا في بمفصاانيا 

معقدا جدا ولم يكن للمرّاطن ل 


الأول في اي تأثبيه يحتد ‏ ل ع الي 
الى الممتذيات المخنئنة والمجالس 





لعلياً وهناك كان. يفقد ا مواطن ااتصال ا 





موفابي بمعشيث ث يافكار كوبية 
يفن امهع ل وورهه :بو 


اتحيت اول اتتخابات للرئاسة في زميابوي . وهي | 


© موقابي الذي 
قتل الديمقراطية | 


في يلاده 





وحدة ة متراصة وتناغم 
والولاء للشعب هي سفة "معيزة اخرى من السمات 
التي تدا اسلوب" فن ١‏ لو بصورة 
2 0 امل الحتم و السيد 
موغاء وحزيه . حزب زائو . ابان القتال من اجل 
ل الزمبايوي . واولئك الذين دعموا و وايدواً 
0 اتحاد شعب زمبابوي الافريقي . متل المؤتمر 
الوطني الا. وكذلك موسكو . فقد وجدوا ان من 
الصعت الحصيل على اذن صاغية من اليد 
موغايي ‏ . ٠‏ وريما يشر هذا ايضا الصعود الاخير 
سالى . الغينية المولد . التي أقترن يها عام 
وام ولده الوحيد الذي توق أبان السنوات 
مدر التي لضاطا عابي ي البح ف هل النقام 





لبس ممقية انترصى فرئما هفو انحا 
:وكنووس علبفعا فحي أن وأمععمع 


ينتشر في كل مكان» 
ما يستخلص من تقرير قدمته اللجنة 


: الام تقار لحقوق الاتسان الى رئيس الوزراء 


ميشيل روكار. ثم تطرح المجلة السؤال التالي: هل 
تعلو فرئسا اليوم اغلبية من هم على شاكلة دييون 
لاجوا؟ة. قد لا يعرف البعضص هذه العيارة الفرنسية 
:ان الأشخاص الذين يكرهون الاجنبي في 


تستطرد المجلة قائلة: 

تر هل -خرجنا من .الاحتفال يحقوق الانسان 
ليتستى لنا شت شتمٍ هله الحقوج وأهانتهاة اذا صدقنا 
ما جاه في التكرير الذي قدمته اللجنة الوطنية 


5 الاستشارية لحقوق الانساق الى 00 الاول يوم 


“اك 


فرئسية بة المانية للشباب واكد 0 5 
تفس الشىء مع بولوتيا لان ذلك 

تين ن تايا .وماق عن حلف الشمال الاطلديءلا 
محال لان تنسحب المانيا الجديدة من نظام 


التحالف مع القرب وقال بالخصوص : يفضل حلف 
الشمال 1 أستطاعت المانيا أن تزدهر ويفض٠ٌ‏ 
حلفائها اتهار جدار برأ . ولتلك السيب لا محال 


عن نظام التحاً قأت الحالي ٠‏ 0 


المقاوضات التى ستجري: مستقبلاً 


أوضع _لوضع القوات السوفياتية 
ل 0 

2 - اريا تريد 
وتتمتل في ان 9 ا المحايدة وانما الى المانيا 
المرتيطة بالغرب وقد اكد له المسؤولون الجدد في تلك 
الدول ذلك وأكده هو نفسه لمن يهمه الامر ‏ 

يسال أحد هلموت كول عن وضعه الاتتخابي 

آية حال لقد مث حزب كول ببعض الهزائم ي 
المانيا الغربية الا ' ان كول فاجا المستمعين عندما قال 
مستشارا فى اديسمبر 


جعل يفغرون افوا 
اليرتا لملتقيل الستشان الالماد الغرد 
0 الذين مدع 0 السك 8 13 


ومس 


مرضية .. 


ل لوفيفارو ع" 





تعقبدات علية الانتغابات في الحمهور اسم 
اوضع ونجل على ضعف تمايك رع فاه فيا كدو 


؟ في الشهر إلجاري 
سلافيا وكرواتيا قيما ما اجريت في صربيا أو 


الحسم والتقرير تماما ويفقد بالتالي الاهتما 
عر وخصوصا لأنه كان يعرف ا بان 
الكلمة الاخيرة الحاسمة في كل امرهي للشيوعيين. 00 
سلوفانيا تتوضح الحدود بين حزب الحكومة 
والائتلاف المعارض وكلا المعسكرين يعمل 8 
قاعة محبويين شعييا وعلى اساس برامج د 

تيب الالوان على المنشور سماد سن 
ذلك يصعب فى كرواتيا تمييز البرامج المطروحة من 
قبل الائتلاقات الثلاثة عن بعضها اليعض اذأ 
استثنينا طبعا الحرّب الشيوعي أو حزب التجدد 
الديموقراطي واذا تركنا جانيا موجة صغيية من 
البلبلة نجد ان غالبية الناس.. هثاك تؤيد نظام 
تعددية الأحزاب نظام اتتخابي على التمط ' 
الديموقراطي الغربي ألا ان العديد من المفكرين 
السياسيين في كلتا | يتين اليوغسلافيتين يرى 
بآن موعد الأتخايات كان ميكرا عن حتيه لأن الوقث 


المتوفر فى تلك الحالة امام المعارضة للاستعداد د يبقى 
قصيرا ولا عجب في ذلك فانتخابات سلوفانيا ل 


الثامن من ابريل/ نيسان وفي كرواتيا رات 
والعشرين من الشهر نفسه ل 
حصلت على مدخل الى اعجو ا قة والاعلام الا 


أن ذلك التجديد لم يمعض يمض عليه اكثمن عدة اسابيع 
وبالمقايل يقف الحزب | ي لن يتعود 
صحفيوه على التعامل مع نظام تنوع ل والاحزا أن 
0 
ومتدرج. 


ويرغم المعارضة الشنهية داخل الحزب . تقدم 
موغابي فى العام الماضي بخطوات تايتة ليجل 
زوجته تحثل اعلى منصب في اتحاد المرأة المتفرغ من 
زانو. ومثل هذا العمل من جانب موغابي ل 
زوجته في مثل ذلك المنصب الحساس ؛ وقد 

1 


قد وكات ص ل 0 ٠‏ مئد 0ك افيد 
السلطة في عام /91 1 , فهناك طرق وشوارع تحمل 
اسمه في كل مدينة وقرية زمبابوية كما أن حركة 
شباب ١؟‏ فبراير تدين باسمها الى تاريخ ميلاد 
السيد موغابي . وكذلك الاعلانات للحزب والتي 
صدر الصفحات الاولى ف الصحف 
الزمبابويةق مدحها لموغابي انما تعكس كلها 
الاسلوب الذ: ي يستخدم فق الصحف يي كوريا 
الشمالية حين تمتدح الزعيم ! الكوري الشمالي كع 
أيل سود 5 القول ول حا لان ا زمر 
٠و‏ ن أن زمبايوي 
موغا ابي »ول نستطع القول حتي ان و70 
رويسيم في فرنسا : الا ان حملة الجيش الوحشية في 
فيتابليلائد فى منتصف الثمانينات ضد المتث المنكقين من 
ثوار زايو السايقين وضد الفلاحين على حد سواء .وقد 


قاوفهم أيضا . 
أفضل حكم ق البلاد هو الدولة الاشتراكية 
المبئية على نظام الحزب الواحد . والذي يردكز على 
أساس من استخدام العتف ضد أية معارضة ف 
البلاد ٠‏ 


الا الفا ينتشال تايمز 8 


الثلاثاء المنصرم فاته يحق لنا أن نعتقد ذلك 
ويالخصوص العتمرية ضد ايناء المغرب اي 
أجل ان هذه الظاهرة تثير القلق الكبير وخاصة يعد 
سقط ضحية هذه العنصرية مؤخرا شبان فرنسيو 
الجنسية من اصل مغربى بيد ان المجلة تعبر عن 
يعض التقائل فى تهاية ! لاف قائلة: هناك ظاهرة 
تمتاز بها فرئسأً عن الدول الاوروبية الاخرى وهي 
انها اليلد الذي يحقق الرقم القياسي في مضمار 
الزواج المشترك بين الفرنسيات والفرنسيين 
والاجنييات والاحجاتب. . وعليه يحق لنا أن تقول انهلا 
بعقل ان تنحدر فرنسا هكذا في هاوية الليالي القاتمة 
السوداء. 
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ققبل اسبوع 





© المواجهة بين الفلسطينيين والاسرائيليين في قرية الطبية في فلسطين عام /1 


الانتفاضة تعمج الغعو ر بالانتماء للوطن الأم لدى لسطبنيبي !] 


دان لهم ذاكرة قوية جدا!» من ذلك ما ا 
لا تخلو من الاعجاب احدى الشخصيات الروائية 


رواية من روايات الكاتب العربي الاسرائيلي ا 
حبييي وكانت الشخصية الروائية تتتحدث عن عودة 
اليهود الى جبل صهيون بعد الفي سنة. وبعد اكثر من 


اربعين سنة من يتاء الدولة البهودية لا يزال حوالي 
6٠‏ الف عربي اسرائيلي اي فى حدود 18 / من 
سكان اسرائيل يحتفظون بذاكرة قوية جدا والجديد 
انهم بدأوا يستعملونها اكتر فاكثر كسلاح سياسي. 
وبعد أن ظلوا مدة طويئة خاضعين لضقوط ادارة 
عسكرية فرضتها الصهرونية المنتصرة وخاتفين من, 
ممارسات سلطات الاحتلال: وجد ا 
58 صعوية كبيرة في تجاوز الصدمة التي خلفتها 
ما يسمونها الكارثة الاولى - اي بناء الدولة 
البهودية - علما بأن الكارثة الثانية في تظره 
احتلال القوات الاسرائيلية للضفة الغربية وتطا 
غزة سنة ل1551. 
وكان الفلسطينيون الاسرائيليون يكتقون من حين 
لآخر خلال الانتخابات التشريعية بالتعبير عن 
شعورهم بالخرادة عن طريق التصويت لقائمة الحزب 
الشيوعي كما انهم اعتادوا منذ ستة ١937/71‏ على 
الاحتفا بيوم الارض احياء لذكرى استشهاد سنة 
متظاهرين قتلتهم قوات الاحتلال لأنهم كانوا 
يحتجون في تلك السنة على مصادرة السلطات 





تعلق السبيكتيتور على التطورات في ليتوانيا بالقول: 
أن استعادة ليتوانيا من جانب واحد لاستقلالها 
الذي كانت تتمنع به قبل الحرب العالمية ليس مجرد 
تحد للنظام السياسي على غرار ما حدث في 
اترييجان وأرميتيا وهو ليس مجرد مطالية بنظام 


تعدد الاحزاب أته يشكل تحديا مبائرا لسياسة / 


اعادة اليئاء ورفضا لاصلاحات غورياتشوف 
بمجملها رغم كل ما تنطوي عليه من نظرة متفائلة 
الى الستقبل ورعم 


0 نهاية المطاف مع تطلعات الشعب الليتوا 
أنثا يجب أن لا تشعو بالمقاجاة اذا استولي 

الغضب على غورباتشوف بسيب السياسيين في 
مختلف الجمهوريات السوفياتية الذين لا يمنحوتة 
الثقة ولا يقبلون بالتوقيت الذي يقترحه ورغم أن 
غورياتشوف استبعاده لاستخدام القوة فإن 
تزايد الوجود العسكري السوفياتي في ليتوانيا كان 
مراعاة للقلق والشك وتشير سييكتيتور الى المخاوف 
التي تساور الغرب وتقول: ان أكثر المظاهر اثارة 
للاستياء ف أزمة جمهوريات البلطيق هو ما بيدو من 
عدم أمكانية السيطرة على القوات ققد ابلفت وسائل 
الاعلام السوفياتية العالم أن القوات الموجودة في 
فيلينوس عاصمة ليتوانيا انما نقوم بتدريجات ويؤكد 

جميع المتحدتين الرسميين أن موسكو لن تفكر في 
امتخدام القوة وهذه التاكيدات المختلفة تدفعنا الى 
التساؤل عن الجهة المسؤولة فعلا عن تحرك القوات 
واحد فقط ايلغنا مؤيدو غورياتشوفٍ أن 
الفرق بين بين «السلطات الجديدة التي عنيها 
غورياتشوف والسلطات آلتي كان يتمتع بها العهد 
الستاليني السابق هو أن غورهاتشوف يتصرف من 
خلال البرمان وغنى عن القول أن غورياتشوف لم 

أمام البرلان السوقيا 0 الفرص الذى أرسلت 
من أجله القوات الى ليتوانيا وماذا تنوي أن تفعل 
هتاك. 
وهذا الوضع القامض في ليتوانيا الآن يذكرنا يما حر 
منه بعض المراقبين الغربيين ف الآونة الأخيرة حيت 
قالوا إن اقتصادا متدهورا الى هذا الحد ووقعا يشهد 
تزايدا في المشاعر القومية قد يؤدي الى معارضة 
مكشوفة ‏ س جاتب القوات المسلحة كما أنه 
لا يستبعد أن تكون النتيجة حربا أهلية ان أزمة 
البنطيق تشكل عنصرا كبيرا لاثارة القلق. 
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أن كتي. من المراقيين الغربيين قد ]/ 
ينزعون الى الاعتقاد بأن غورياتشوف انما يتعاطف #4 


الاسرائيلية لاراضيهم في الجليل. 
ويفضل اندلاع الانتفاضة اخذت تلك العملية 
الاحتجاجية “بعاد اكثر عنفا فقد جرح تسعة 
0 على الاقل الجمعة الماضي كما اصبح 
معنى جديد فقبل بداية الانتفاضة داخل 
0 ضي العربية المحتلة في ديسمير .9١9/1/‏ كان 
0 الذين يرون ان سلطات الاحتلال 
هم كرا عن الدرجة الثانية - وهم محقون 
في ذلك - يستقلون هذه الفرصة للتظاهر في الشارع 
بصفة سلمية غالبا للمطالبة بتحسين ظروقهم 
خاصة في مجالي التعليم والعمل اما ايوم فقد أصييع 
التظاماروة يغدددة 0 وه الذين 
والايجاب اخوانهم دا رأ 
يسعون اع ا الس 
ثم ثم ان جرأة شباب الانتفاضة داخل الاراضي المحتلة 
وعققت 


قد تمت الشعور ١‏ لدى عرب اسرائ قت 
اعتزازهم بوهم الفلسطينية ألتي حاول العدو 
طمسها. 


لكن لا يجب ان تلتيس علينا الامور بخصوص هذه 
«النهضة» فاغلبية العرب الاسرائيليين كانت تعيش 
- ولا تزال تعيش - في وضع تبعية مزدوجة للدولة 
البهودية والامة الفلسطينية فهم فلسطينيون قلبا 
اسرائيليون بالضرورة يعض المحللين ان 
حيهم لارض آباتهم وا 


مجلة (توقيل اوبزيرفاتور) كرست مقالا للتعليق على 
الوضع السياسي فى فرنسا بشكل عام ولاسيما غداة 
مؤتمر الحزب الاشتراك الذي اظهر 4 أي مدى يثير 
التسابق نحو السلطة والنفوذ الخلافات بين 
الاشخاص حتى وان كانوا ينتمون الى عائلة واحدة. 
تقول المجلة: تعرف حق المعرفة ان دستور الجمهورية 
الخامسة حرر بصفة تجعل من رئيس الجمهورية 
الرجل الذين اذا لم يتدخل شخصيا ويخاطب 
الشعب قان اليلد يعتبر نفسه غير عضن مهما كان 
التصريحات والخطابات التي يدلي يها الوزراء بل 
حتى الوزير الاول نفسه وعليه فان المواطنين كانوا 
ينتظرون ان يتدخل الرئيس فرانسوا ميتران ئُّ 
نهاية المطاف تدخل الرئيس وخاطب الجمهور كا 
الجميع يعتقدون حسب ما قالته جريدة يومية 8 
ميشيل روكار الوزير الاول يحظى بمؤائرة الرئيس 
ومناصرته لشغل منصب الخليفة له على رأس الدولة 
لكن هذا الاعتقاد لم يكن صحيحا حيت ان ميتران 
تصريحه بسرد الحقائق الواقعية وهي ان 
الوزير الأول اذا تمكن من قيادة الاغلبية الاشترا كية 
الحاكمة الى الانتصار فى الانتخابات النيابية المقيلة 
سنة 1497 فانه يكون في وضع يخوله أن يكون 
مرشحا لهذه الاغلبية. بيدو واضحا كما تقول مجلة 
توفيل اويزيرفاتور أنه مهما كانت التاويلات 


والاعتقادات ومهما ذهبت التعليقات شتى المذاهب 
فان ميتران يريد ان يظهر بيع بخاص 
الاشتراكيين انه يريد ان يكون خلال السنوات 


إكدت مضابة استطياريا اميركية صحة ما فيل عن 
ع العراق بينصب صواريخ قادرة على الوصول الى 
ثل أبيب. وف الوقت الذي يمكن فيه استخدام هذه 
الصواريع 5 تنقيد هجمات فان الخبراء يقولون 
ببأتها تنصبت لاسباب ردعية ويخاصة ان 
الاسرائيليين من تكرار الاغارة على المنشات النووية 
العراقية. 
وقد جاءت محاولة تهريب الصواعق الاميركية للحراق 
قبل ايام لتثير الانتباه لقضية التسلح النووي في 
الشرق. الأوسط ولتدفع المحللين الى القول بان العراق 
في بتاء أكبر برثامج من ذ توعه في العالم الثالث 
لانتاح" الاسلحة الكيماوية وبانه يحاول جاهدا 
تطوير أسلحة بيولوجية. 
وقد كشف تقرير للسي أي. ايه أعد قبل أيام عن بناء 
العراقيين لمنصات اطلاق صواريخ مثيرة للجدل في 
احدى القتواعد الجوية القريية من الحدود الاردنية. 
وجاء في التقربر القول بأن العراق استكمل بناء ست 
متصات لاطلاق صاروخ سكود. وكان العمل في اشادة 
الصواريخ قد يدأ في يونيو .١54.5‏ وطبقا للتقرير فان 
المتمات الثابتة الاولى التي بينيها العراق تستطيع 
أطلاق قذائف صاروخية تصل الى اتل أبيب. ويقول 
خبراء الاستخبارات الاميركية بأن المنصات هى 
لصاروع الحسين الذي يصل مداه الى عاق 
وف الوقت الذي يمتلك فيه 0 منصات اطلاق 
متحركة لصاروخ الحسين, يمكن نقلها 
للمسافات المطلوبة لتدك اهداق" فى اسرائيل. الا انهم 
يحاولون تحفيق أكير قدر من دقة الاصاية من خلال 
أقامة منصات ثايتة. 
كما وينظر الى المتصات الجديدة على انها رسالة 
صريحة ومباشرة للاسرائيلبين بالتفكير أكثر من مرة 
قبل الاقدام على مهاجمة المتشأت العراقية ومحاولة 
تكرار ما حدث في عام ١9/6١‏ عندما قامت طائرات 


«الراي العام» - 5/0/ +195 العدد 44014 


احم ملتهم غم ألعلن 


ميقران شيب امال م كانه بعبقدون 
ان مبشيل روكار بيكون ظينته للرخاسة _ 


يبعض جوانب المناخ السياسي السائد في اسرائيل قد 
يجعلهم لا يفكرون في الرحيل الى الدولة الفلسطينية 
التي قد تبنى في الضفة والقطاع. 

ولهذًا فهم يعرفون الحدود السياسية والشرعية التي 
لا يجب علبهم تجاوزها. واذا كانت العمليات التي 
تنقذ ضد الاسرائيليين قد زادت منذ تلات سنوات 


. بدقع من المناضلين الاصوليين. فإن الانتفاضة لم 


تتجاوز -حدود الخط الاخضر الذي يمثل الحدود 
الجغرافية السايقة لاسرائيل. 
ويوم الجمعة الماضي لم تكن اعلام منظمة التحرير 
الوط بئية كشية ف بد التظاهرين مها يؤكد أن 
فلسطينيي ال 8غ لا يزالون حذرين جدا. 
الا ان ذلك لا يمنعنا من القول أن احداث هذه السنة 
بمناسبة الاحتفال بيوم الارض كانت عنيفة وحدتت 
أخطرها في الطيية الواقعة شمال تل ابيب حيث طعن 
مجهول رجل امن يسكين فى ظهره كما جرح سنة رجال 
شرطة آخرين جروحا خفيفة بعد رجمهم من قبل 
المواطنين الفلسطينيين بالحجارة. وقد ردت قوات 
الاحتلال الفعل عن طردق القتايل المسيلة للدموع 
والرصاص المطا 
راديو اسرائيل فقد أكد ان عدة اشخاص قد جرحوا 
اثناء مصادمات وقعت بين متظاهرين اسلاميين 
وشيوعيين في مدينة رعد في صحراء التقب. 


طح 








© ميتوران 
الخمس الباقية من فترة رئاسته صاحب الامر 
والتهي بدون منازع. اذا يمكن ليلد ان يعتبر نفسه 
مسها 0 

« نوفيل اويزيرفاتور 8 
ني ان 





1 المواريخ العر راقية ضحت قادرة 
قمع صول [آلى كل أسيب 





© صاروخ الحسين 
أسرانيلية بالاغارة على المفاعل الئووي وتدميره. 


ويقول مسؤول اميركي بأن بناء العراقبين لمنصات 
0 ثابتة اشارة واضحة من بغداد تقول بأن 

على الجميع ان يعرف بأن هناك صواريخ جاهزة 
للاطلاق والردع. ويضيف المسؤول بان المسؤولين 
العراقبين قد افهموا المبعوثين الدبلوماسيين الاحاتب 
بان العراق سيلجأ الى استخدام الصواريخ للرد على 
أي هجوم اسرائيلي محتمل على المنشات العسكريه 
وقال المسؤول الاميركي بأن العراق قد استكمل بن > 
دفاعاته الجوية الجديدة ويعمل على تطوير قدرانه 
بالتنسيق مع فدرات الآردن والسعودية العسكرية 
ولهذ! السيببٌ جاء القرار العراقي الاردئي الالة 
يتشكيل سرب جوي مشنرك يي البلدين. 








#ا نيويورك تايب > 


وجرحت شابين في الطبية. اما . 























ات 


قطاع غزة 

ألقيت زجاجة حارقة على سيارة عسكرية في الشارع الرئيسي لبلدة جباليا 
وانفجرت الزجاجة على مقربة من السيارة ٠‏ وأغلقت قوات كبيرة من جيش 
الاحتلال منطقة الحادث وأطلق الجتود الرصاص مما أدى الى اصاية الفتى 
يوسف العيد مراد ( ؟ ١‏ ) عاما يعيار ناري في الذراع الأيمن أثتاء وقوفه على 
سطح متزله وتم نقله الى مستشفي التشمفاء . وداهم الجنود العديد من المتازل 
في المنطقة بحجة التفتيش عن الشبان . 

وحولت قوات الاحتلال للاعتثال الاداري الشابين مهيب سليمان ١17‏ عاما من 
غزة وماهر جابر بربخ ١‏ ؟ عاما من مخيم خائيوئس وذلك لمدة خمسة شهور ‏ 
وظهرت ف أنحاء مدينة غزَة شعارات يتوقيع «مجموعة الفهد الاسود» تطالب 
أربعة من موظنين دائرة الجمارك بالاستقالة من متاصيهم فوراً وهم عياد 
محيسن . عيد أبوعيثة . شميان الخضري ؛ اسماعيل حسنين ٠.‏ وأمهلت 





الشعارات هؤلاء حتى منتصف الشهر الجاري . ويذكر ان هذه المرة الأولى التي 
تظهر فيها شعارات بتوقيع المجموعة المذكورة في قطاع غزة . 


من جهة الخرى داهمت توات الاحتلال عشرات المنازل في مخيم رفح وذلك يحجة 
الكشف على مدى صلاحية عدادات الكهرياء . واحتجزت البطاقات الشخصية 
لعدد كبير من المواطنين بحجة عدم دقع مستحقات المياه والكهرياء .. وداهمت 
عدة متازل في متطقة رفح الشرقية بحجة البحث عن رخص اليتاء . وسلمت 
الشعارات لعدد كيير من المواطنين لمراجعة دائرة التنظيم واليتاء ‏ 

وهدمت الجرافات المسكرية السور الا ستنادى لمدرسة بيت حانون الاعدادية 
لنبنين وسط القرية وذلك بحجة رشق الحجارة على الدوريات العسكرية من 
حتلف السور . ونرضت قوات الاحتلال غرامة قدرها الف شيكل على والد الفتى 
أحمد سليمان أبوعودة ١0‏ عاماً من قرية بيت حائون لاتهامه برشق 
الحجارة . وحكمت المحكمة العسكرية في غزة على ؟ شبان من مخيم النصيرات 
بالسجن الفملى لمدة 4 سنوات وبنتين مع وقف التنفيذ بتهمة العضوية في 
انلجان الشعيية وهم: حسام الدين يونس ابوزايد .74 عاما ؛ ياسر ابراهيم 
ايوغيلة ١+‏ عاما . أبراشيم سعيد المر 7 عاما . 

ونقلت ادارة محتقل أنصار «؟» فى غزة الى مستشفى الشفاء الشاب أحمد 
الخطيب 1٠١‏ ؛ عاما من حي الرمال اثر تدهور حالته الصحية جراء الاعتداء 
عليه يالضرب المبرح على يدي حراس المعتقل . 

وأدخل الى مستشفى الشناء سبعة مواطنين من أنحاء مختلفة من قطاع غزة 
اتر اصابتهم بجروح نتيجة الاعتداء عليهم يالضرب وهم: حمزة الناجي (1) 
سنوات - سخيم حياليا . سعيد العسلي ( ١٠١‏ ) سنوات - حي الشجاعية , 
معزوزة الشتباري ( 70 ) عاما - بيت حاتون ,علية عبدالغقار ( ١6‏ ) عاما - 
مخيم جباليا ؛ حاتي أبوحصيرة )١8(‏ عاما - حي الرمال ؛ خضر المتاهر 
١5؟)‏ عاما - حي الزيتون , حسن ايوالخير (/) سنوات - حي الرمال . 


نابلس وعسكر الجديد 


أصيب شابين يرضوض وجروح في أنحاء الجسم جراء اعتداء جنود الاحتلال 
علبهما بالضرب المبرح لدى مداعمة منزليما ونقلا الى مستشفى الاتحاد 
النسائي بمديثة نابلس لتلقي العلاج والمصابان هما: شادى يرهان العامودي 
١١‏ عأما من ثابلس . عيدالمعطي جاد الله (/1؟) عاماً من مخيم عسكر 
الجديد . 

وأصيب الشاب نيبيل حجاوي 7/8 عاما من نابلس بعيار نارئ في الظهر . ونقل 
الى مستشفى الاتحاد وهو في حالة خطيرة . وأصيدت المواطنة نعيمة الضعيض 
© ه عاما من قرية نصرة جنوب شرق نابلس بجراح خطيرة اثر صدمها بعرية 
عسكرية في قرية حوارة . ونتلت إلى مستشفى المقاصد بالقدس . 

داهم جنود الاحتلال المنازل في قرية مرج نعجة الغورية حيث اجيروا المواطنين 
على مسح الشعارات الوطنية آلتي شوهدت على جدران المنازل في القرية وعرف 


من امواطتين: نبيل مرعي (17) عاما » ابراهيم الكيخ ( 8 7 ) عاما . عزمي 
مسعود )١8(‏ عاما . 














رذية دينية طبية:كيف نصوم... وكيف نفطرة 
عون يناور ولبثئان يستغيث 
الكرسي الكهربائى بانتظار «قاتلين»! 
الكامي ‏ رالخفية 
د . - لنهضة» منذ ربع قرن 
أنت تسساطْ والقان ون يجيب استفسارات 
قانونية يجيب عليها المحامي الأستاذ فارس الوقيان 


: حكاية «الام السوبر»: 





اقتحمت قوات الاحتلال ويجال الضرائب قرية عانين قضاء جَنينَ وداهمت 
العديد من المنازل بحجة اليحث عن الشيان المطلويين وعرف من بين المتازل: 
محمد خليل ياسين ٠‏ 6 عاما » عيد خليل ياسين 27 عاما . محمد سليم 5 لا 


عاما . 
قنقبا - 


قلقيلية حيت فتشته قوات الاحتلال بحجة البحث عن مواد ممنوعة . 
را 5 , سطح منزل المواطن ايراهيم 
محمود الشنطي (/07 ) عاما في الشارع قي المدينة . كما حولت مدرسة السلام 
الاعدادية للبنين في حى غياظة بمدينة فلقيلية الى تكنة عسكرية حيث زجت 
بتعزيزاتها الى داخل الحرم المدرسي . 

ع ٍ 0 
أضن الشبان النار في جسر خشبي ضخم يستخدم في إعداد الاسمتت ١‏ 
الطريق الاستيطاني الجديد الذي ثم شاقه مؤخرا ف أراضي طرية عوون ,ب 
مصادرة مساحات وأسعة من الأراضي المزروعة بالزيتون في تموز الماي . ويصل 
الطريق الاستيطان الجديد حتى مستوطنة قدوميم في منطقة . وهرعت 
قوات الاحتلال الى المكان وشئت حملة تمشيط واسعة بحثا عن الشبان . 


طولكرم والمخيم 
حكمت المحكمة العسكرية بتابلس على الشاب محمد فتحي ايوسارة (./؟1) 
عاما من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة (؟؟) شهرا وهو معتقل متذ ./1) 
شهرا كما وحكفت نفس المحكمة على محمد علي عمارة بالسجن الفعلي لمدة 
ثلائة شهور وعلى محمد جمال عبدالئبي يالسجن القعلي لمدة ثمانية شهور 
و( ١ ٠ ٠‏ ) شيكل غرامة مالية وهما من مخيم طولكرم ومعتقلان منذ بداية 


شباط الماضي ‏ 

باقة الشرقية 
جرى في قرية باقة الشرقية شمال طولكرم عرض شبه عسكري باشتراك حوالي 
٠٠ (‏ ) شابا يرتدون الزي الموحد ذو اللون الأسود واخترق العرض صوارع باقة 


المدخل الشمالي للقرية حيث تمنع قوات الاحتلال الأهالي من دخول منطقة 
الخط الأخضر ورفرفت اعلام قلسطينية على أسلاك الكهرياء في القرية . 
ياقة الحطب 
حكمت المحكمة العسكرية ينايلس على الشاب اياد حنتش (78) عاما 
بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف وغرامة مالية مقدارها ( ٠١ ٠ ٠‏ ) شيكل وهو 
معتقل منذ شهرين . وحكمت نقس المحكمة على الشاب هاني عبدالرحيم قشوع 
(١؟))‏ عاما بالسجن الفعلى لمدة عشرة شهور وغرامة مالية الف شيكل وهو 
معتقل ايضاً من شهرين وهما من قرية ياقة الحطب قضاء طولكرم . 
زيتا 
داهمت قوات الاحتلال قرية زيتا شمال طولكرم وسنت حملة مداهمة للمتازل 
واعتقلت عددا من الشبان عرف من بينهم: صالح عبدالقادر دخل الله ( ١؟)‏ 
عاما ؛ حمدان عبدالعزيز حسونة 77 ) عاما . محمد عبدالعزيز حسوتة 
)7١ ١‏ عاما ؛ ناصر عبدالكريم مرعي ( ١؟)‏ عاما . 


ر 
عثر على جتة المدعو مرشد فوزي ابوحفيظة 38؟ عاما مختار قرية علار قضاء 


و حو ا ا ا 








أنجبت (؟١)‏ طفلا وهي حامل تريد المزيد! 


ل الم و 1 





وصدرحكم اعدام البضائع ال مزورة أو 


«النهضة» تلتقي المرأة الصحراوية المغسربية 





طولكرم مقتولا داخل سيارته في منطقة غور الأردن . وذكرت مصادر اشرائيلية ان 
المذكور قتل نتيجة رصاصة أنطلقت من سلاحه الشخصي لكن المصادرلم توضح 
ظروف الحادث . وكانت سلطات الحكم العسكري قد أبلقت عائلة المذكور 
بالحضور الى مقر الادارة المدتية لاستلام جتته . وحسب مصادر القرية فان 
المذكور اعتقل في بداية الثمانينات اثر عودته من سورية وحكم عليه بالسجن 
١4‏ عاأما امطى منها © ستوات وأفرج عنه حيت تم تعيينه مختارا للقرية في 
عام /9ة1 . : 1 : 

وحولت قوات الاحتلال الى الاعتقال الاداري لستة شهور الشاب بسام عزام 
سليم عامر (70) عاما وهو معتقل منذ أواخر شهر شباط الماضي . 

الا 1 2 

احتجزت قوة من الحتود الصهايتة الشاب علي حامد اليكري ( 0 :) عاما من 
الخليل من منطقة رأس الجورة نيت كان يسير في الشارع وام الجنود ياقتياده 
آلى مقر الحكم العسكري ف الخليل والتحقيق معه وضربه ثم اطلقوا سراحه 
حوالي الساعة الواحدة ظهرا . واعنقلت قوات الاحتلال ايضا الشاب نسيم أيو 


ارميلة لا١‏ عاما . 
بيت أمر 

جرت مواجهات عتيفة في قرية بيت أمر استمرت حوالي أربع ساعات ونصف 
هاجم خلالها الشيان الجنود النين داهموا القرية بالحجارة واليجاجات 
الفارغة وخلال المواجهات القى الشيان زجاجة حارقة على احدى الدوزيات مما 
أدى الى اصايتها واشتعالم النار فبها . وفتح الجنود التار وأطلقوا قنايل الغا 
على الشيان والمواطتين : وأصيب أحد الجنود يجروح بالغة في رأسه من جراء 
اصايته بحجر كبير وشوهد الدم ينف منه بغزارة . وطارد الجنود الشيان 
واعتقلوا عددا منهم عرف من بينهم: جمال ابراهيم مقيل ١‏ عاما : بسام 
عادي 5١‏ عاما . ٍ! 

بيت 
واصل المستوطنون الاسرائيليون اعمال تمشيط الأراضى المتاخمة لمستوطنة 
معاي عاموس الواقعة جتوب شرق بيت لحم » وذكر أصحاب الاراضي المجاورة 
إن المستوطنين وضعو سياجاً حول أراضي ضموها للمستيطنة عنوة من 
أصحابها . وأوضح المواطن عيدحسين عيدالرازق العييات أن أراضيه المعتمرة 
ياشجار الزيتون ( 2/٠١‏ ) شجرة باتت مهددة بالاقتلاع نظرا لأعمال التجريقف 
المجاورة حيث تلقى الصخور والآترية حول تلك الأشجار . وينكر في هذا الصدد 
أن مستوطنة معالي عاموس كانت قد أنشئت في عام 151 فوق أراض 
صودرت من أصحايها حيث تم توطين حوالي ( ١7 ١‏ ) عائلة يهودية في حيته . 
هاجم أفراد القوى الضارية في قرية تقوع مجموعة جنود كانوا يقيمون نقطة 
مراقية فوق سطح مبنى قديم في القرية بالحجارة والنجاجات الفارغة . وأطلق 
افراد المجموعة الأعيرة النارية والمطاطية ولاحقوا الشيان كما اعِتدوا بالضرب 
على المواطن أحد موسى عمور 75 عاما يحجة ان الشيان هاجموا الجنود 
بالقرب من متزله ولم يبلغ عن اعتقالات أو اصايات . 


مثيم الدهيشة 


زار وفد سويدي ضم عددا من المعنيين يدراسات الشرق الأوسط مخيم الدهيشة 
للاجئين قرب بيت لحم حيث اطلعوا على الأوضاع الصعبة في المخيم المتمثلة 
بالحصار المتواصل والسياج المحاذي للشارع العام . واستمع الوفد الى شرح 
مفصل من السكان حول ظروفهم المعيشية في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي 
من ناحية واطلعوا على نشاط المؤسسات الطبية والتعليمية في المخيم كمأ 
النقوا أسرة الشهيد ابراهيم احمد حسين الذي كان قد استشهد برصاصة في 
رأسه في الثامن من ايار عأم /194 - 


بيت تعمر 


فرضت سلطات 

















مصع... وضد الزواج من الأجنييات 
التهضة» تطرح هذه القضية للنقاش. | 
أبها الشبان والمنابات الكويتيون1 ]أ 

تقاطعون العمل فى الجمعيات التعاونية؟ 


«مجلة المرأة: 








الاحتلال غرامة مالية قدرها ( : - 106) شيكل على المواطن 





برقي العام - 1550/2/4 العدد كولاه . 


5 ن المحة ن سكان قرية بيت تعمومن بيت لم وذلك بحجة قيام 
تجله ابراهيم )١5(‏ عاما بالقاء الحجارة باتجاه سيارات اسرائيلية وقد 
اعتقل والده لحين دفعه الغرامة . 5 

مخيم شعقاط 


أندلعت في أعقاب صلاة الجمعة الاشتياكات بين الصبان وجنود الاحتلال في 


كي شتفاط حيث اقتحم الجنود مسجد المخيم وهم يطلقون قنابل الغاز . 


ار ت أقعت العديد من الاصايات بالرصاص المطاطي . 
الرصاص المطاطى حب 5" صاب طاطي 
سق وبي المصأيين الاب محمد خليل علقم ( 5 ؟) عاما بعيار ثاري في 


الرأس وحالته خطةة . يبن وى 


< أصيب داني موسى سعيد قمصية ١0‏ سنة . يعيار نارى في يطنه ونقل الى 


تشفى هداسا بسيا 5 اسعاف عسكرية بعد ان اعتقله الجنود وقت الحادث 
3 أعقاب هجوم شنه شبان ملتمون على معسكر للجيتن الواقع على شارع 
سطيح القريب من حقل الوعاة وقد أطلق الجنود الاعمة النارية بشكل كتيف 
مما أدى الى اصاية الاب المذكور . وذكر مواطنون أن جم صم ديه 
التى نزفت من الجريح الى أن وصلوا الى المنزل الذي وضع فيه الشاب الجريح 
0 سق 8 ؛ قال آخرون ان الجنود أعتقلوا الشاب فور اصابته 
بالطلقات النارية التي أطلقها الجنود الذين منعوا سيارة الاسماف من نقل 
الجريح . وذكر قي وقت لاحق ان حالة الاب خطبية رغم اجراء عملية جراحية 
له. 0 

رام الله 
آصيب ف رام الله الشاب رائد يوسف مبيض ١,8‏ عاما يعيارناري في عينه وذلك 
خلال المواجهات التى جرت ف المدينة . 
0 اج الما رام الله » وحاولت قوات الاحتلال اقتحام 
المستشفى لاعتقال الجريح . لكن الأطباء منعوا الجنود من ذلك يسبب صعوية 
حالته . 7 ب د 
لليوم الرابع على التوالي واصلت قوات الاحتلال اغلاق 77 محلا تجارياً تقع في 
سوق الييرة التجاري وذلك بحجة عدم قيام أصحايها يبتاء سور من الاسلاك 
الشائكة حول هذه المحلات وخاصة فى الجهة المحاذية لمبتى الضربية القريية 
من هذه المحلات . 
وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت أصحاب هذه المحلات يوم الخميس الماضي 
بقرارها أغلاق محلاتهم واشترطت عليهم اعادة فتحها بيناء السور المذكور . 
هذا وقد رقض التجارهذًا الاجراء التعسفي الذي تقوم به ضد التجار وأصحاب 
المحلات التجارية في مدينتي رام الله والبيية . 
وناشد التجار الهيئات الدولية ولّجان حقوق الانسان ولجنة الصليب الأحمر 
الدول للتدخل والضغط على قوات الاحتلال لاعادة فتح المحلات خاصة وانها 
تعتبر المصدر الوحيد لرزقهم . ١‏ 
دير ابزيع والجيب 

اقيم في قرية دير ايزيع قضاء رام الله حفل تاييني للشهيد شاكر علي سمور 
والذي استشهد قبل عامين بتاريخ 138/48/5/٠١‏ وقد تليت خلال الحفل 
الذي حهره عند كبي من المواطنين في القرية آيات الذكر الحكيم كما القيت 
الكلمات التي تحبي شهداء شعبنا في كل مكان . كذلك جرى حفل ممائل في 
قرية الجيب وذلك في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الشاب محمد منصور 


عبد ريه . 
بير نبالا 


أصيب الفتى ايمن فوزي شاكر ١‏ عاما من قرية بير تبالا قضاء رام الله يعيار 
ناري في الرجل وذلك خلال المواجهات التي شهدتها القرية . وكان أهالي القرية 
قد تصدوا لقوات الاحتلال التي حاولت اقتحام القرية ورشقوها بالحجارة 
والزجاجات الفارغة ودارت مواجهات استمرت أكتر من ساعتين اطلق خلالها 
حنود الاحتلال العيارات النارية والمطاطية وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين كما 
داهمت قوات الاحتلال القرية وقامت يحملة تفتيش واسعة للمنازل ؛ اعتدت 
خلااها بالشرب المبرح على المواطنين وأجبرت العديد منهم على ازالة المظاهر 


مخيم قلنديا 
اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا القريب من رام الله وقامت بمداهمة 
العديد من المنازل فيه عرف من بينها منزل المواطن نمر نبهان مدير المخيم حيث 
قام الجنود بالاعتداء على ابئه أياد (ه 0 عاما بالضرب الميرح ويذكر أن 
الشاب اجريت له عملية جراحية قبل عدة أيام . هذا ولاتزال قوات الاحتلال 
يه بمداهمة المنازل واخراج المواطنين واجبارهم على ازالة التمعارات 
الوطنية . 





سمو وبي العهد الأمسين يشيد بأبطال 
الخليج ويؤكد دعمه للشياب 
السملائي: الاميرفيص] بن فهد تحمل الكثير 
من أجل الرياضة والسرياضيسين العرب 
النعيمة يعتزل اللعب بعد 
عطاء ووفاء للكرة السعودية 
حكام الكسرة يتقصدون «نجم 
الكويسست» ص لاح الحيسساوي 














طفنيمتى يصوم شهر رمضسان ؟ 


التسين يشفي من السعال المزمن وأوجاع الصدر 8 : 3 2 : : | 
مسابقة «النهضة» الكبرى 8 مجلة المجتمع: 
ب(0١لاألقريالسعهودي)‏ 


: الغرائب في تقا ليلدل زاج ١‏ 









ا 










| مجلة الغنو ن: 5 منومات: 
| جولة ف مصرض الفنان السعودي محمد المسيلم 0 

1 شا لض 1 جا زوج يستغيث: زوجتي تكرهني بشكوكها !! 
7 ضمن استفتاء حول الأعمال الفنية الرمضانية حكاية البهلواني غوروز: متعني في ركوب الأخطار 


تخريجدفعة جديدة من متدربي الهلال الأحمر ' 


0 العدد 64ع*ه 





رئيس وزراء البحرين يستقبل السفير العراقي 


المقيسصي: : العسراق فصسادرة على التصدى | ' 
للممحسلةاة والموامسر ات الستي أعحساك فنسدة 


النامة- وأخ- اكد صفير العراق لدى 
ايحرين طه محمود القيسي ان القيادة 
العراقية ومن خلفها الشهب قادرة على 
جماية العسراق من جميع المؤمرات 
الذطية .إلتي تحاك ضده وقال ان 
الحمئة البريطانية الحالية على بدن 
ميكون مصييها الفشل المذريع ولن 
تحقق المساس يسيادة العراق. 
كما اكد القيسي قف 


منحيقة «الايام » البحرينية ان 0 
البريطانية.لن تثتي قيادة بلاده عن 


منواملة بناء العراق اقتصابيا 
وبألصورة التي تضعه ف مصاف الدول 
التقدمة - وأوضح أن هذه الحملة جاعت 
بعند أن حقق العراق انجازات علمية 
باللا في مجالات التصنيع وقال ان 
انتاج صواريخ متطورة متل «الحسين» 
و«العباس» وصاروخ التقاطع (القاوف- 
؟) والمنظومة الصاروخية الفضائية 
(العابد) وطائرةالانذار الميكر 
(عدتان-. )١‏ بالاضافة الى أتتا- 
الذيابة المتطورة ( اسد بابل) لايد انّ 
تققد الدول الاستعمارية الصواب 
ويدخل في قلويها الهلع والخوف الآمر 
الذي يجعلها تتصرف تجاهه بطريقة 
عدوآنية. 
وإكد على أن العراق سيواصل عمليات 
النناء تحت مختلف الظروف لامتلاك 
الاداة الفعالة لرد جميع الاعتداءات 
الالجنيية على الامة العربية. 
وحت سف العراق لدى البحرين الدول 





© رئيس وزراء اليحرين 


وقال ان مثل هذا التعاون يات مطلويا 
أكثر من أي وقت مضى لمواجهة 
المتغيرات الكبيرة والمتلاحقة التي 
يشهدها العالم. 


واكد السيد القيسي في ختام تصريحه 
على عمق العلاقات الاخوية التي تريط 

بين البحرين والعراق وقال ان هنه 
العلاتات تنيع من مشا الايمان الكبير 
بالعروية. 


خليفة بن سلمان آل -خليفة رئيس وزراء 
البحرين القيسي. وقد تم خلال المقابلة 
بحت الاوضاع الاخيرة في المنطقة 
والحملة الاعلامية التي تشنها وسائل 
الاعلام القربية على العراق وما يتطليه 
ذلك من موقف عربي موحد لدعم العراق 
بالاضافة الى العلاقات الثنائية بين 
البلدين. 

على صعيد آخر استقيل الشيخ خليفة 
رئيس قسم الفيزياء بجامعةالبحرين 
الدكتور وهيب عيسى الناصر واستاذ 
القلك المساعد بقسم القيزيام 
بالجامعة الدكتور نبيل شكري حيت 
قاما ياهداء سموه دراسة تحيد 
الظواهر الفلكية لعام ٠‏ 195م. 

وقد اشار رئيس وزراء البحرين بالجهد 


الطيب المبذول لاخراج هذه الدراسة . 


القيمة التى توضح الظواهر الفلكية 
العلمية ف العالم متوها سموه بالدور 
الذي تقوم به جامعة البحرين قِ 
احتضان وتشجيحع البحوت العلمية 
التي تخدم ١‏ متمنيا سموه لهما 
التوفيق والتجاح في بحوثهما العلمية 
والفلكية. 

وصرح الدكتور الناصر انه وزميله 
الدكتور نبيل تشرفا يمقايلة سمو رئيس 
الوزراء لتقديم هذه الدراسة الفلكية 
لسموه التى تحدد الخرائط النجمية 
لفصول أالسنة وبعض الضواهر 
الطبيعية الفلكية وقال أن سمو رئيس 
الوزراء يارك هذه الخطوة لتسخم العلم 





الغربية على تعميق التعاون فيما بينها في غضون ذلك ١‏ استقبل سعو الشيخ .لكل ما هو مفيد للمجتمع. 
1 الاتتراجعن 6 سجينا بالامارات 
من تونس وبريطانيا 


7 ظبي - واخ- اجتمع مدير ادارة 
شؤون مجلس التعاون ودول ) 
بوزارة الخارجية بدولة الامارات السفير 
سيف سعيد ساعد مع 1[ 
النريطاتي لدى دولة الامارأت غراهام 
ستيوارت بييتون. وتم خلال الاجتماع 
بحت سبل تدعيم التعاون بين اقطار 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
والمجموعة الاقتصادية الاورويية. كما 
بحث مدير الادارة القاتونية والدراسات 
بالوزارة السفير الشيخ قاهم سلطان 
القاسمي مع السفير البريطاني عددا 
من الاي التي تهم البلدين. وبحت 
مدير ادارة العلاقات الاقتصادية 
0 الدولي بالوزارة السقير محمد 
خليفة اليوسف السفي التونسي 
ى دولة الامأرات السيد علي 
ني سبل 3 العلاقات بين 
الريك قر المجالات الاتتصادية 
والتجارية. 
كما بحث متيو أدارة المنظمات 
والمؤتمرات الدولية بالوزارة السقيم 
سلطان بن صقر القاسفي 
ا البريطاني عددا من القضاياً 
المتعلقة بالمنظمات ٠‏ الدولية. كما طلب 
السفير البريطاني تأييد دولة الامارات 
لبعض الترشيحات التي تقدمت يلاده 
لشغلها في المتظمات الدولية. 


حلقة علميةلمواجهة 
الضوارىء بدول الخليج 
العربية 


ابوظبي- قرنءاً - تنظع الامانة العامة 
القامحية لدول الخليج العربية بالتعاون 
مع وزارة الصخة بدولة الامارات العربية 
المتحدة خلال القترة من 59 الى ١‏ 5 
مايو المقبل حلقة علمية خاصة 
بالتخطيط والاستعداد لمواجهة 


الطوارىء تشارك فيها دول الخليج 
العربية. ويتضمن جدول اعمال الحلقة 
دراسنة الاخطار المحتملة نتيجة 
لحوائث الاتفجارات والحرائق في 
مصانع الكيماويات ومعامل التكرير 
وسبل حماية الشواطي» والمياه 
الاقثيمية عن احتمالات تسرب التفط 


من الناقلات خاصة تلك التي تتعرض 
للكوارث في البحر وطرق التغلب على هذه 
الملوثات البيئية. كما يتضمن جدول 
الاعصال اقتواح برتنامج لمواجهة 
الوادث والكوارث المحتملة يتضمن 
طرق اغائة المتضررين وأاعداد خطة 
عمل. للمواجهة نتضمن نظام 
الاتضالات خلال حالات الطوارىء 
ودور .الأعلام اتناء ويعد 'وقوج الكارثة 
وتدريب الافراد العاملين في هذا المجال 
على سيل المواجهة. 


التربية ة والتعليع بدولة الامارات العربية 
التحمدة بسياسة القبول 
َ وبجامعة الامارات 7 وعدم ايفاد مبعوتين 


اللخارخ. الدواسة التخضصات المتاحة 
بالجامعة. .كما تقر أن يكون هناك 
تنسيق بين وزارة التريية والتعليم 
والجامية 


لتحديد التخصصات التي 
يوفد .المبعسوثون ‏ لدراستها واختيار 
الجانيات المترموكة ة عالميا ليدم 
الابتفات آليها. 


وقد اعلن عن هذه القرارات التي تم 
اتخانها: خلال اجتما ا 

العليا. لجامعة الامارات ووزارة 0 
٠‏ واألت .عقد بأبو برئاسة 
: ا "سيارك يان الرئيس 
.. الأعلن لجامعة الامارات وبحضور 
9 أ سيد باحدمر حميد الطاير وزير الدولة 
٠.‏ لضؤوح ازالية والصناعة ووزير الثربية 


امم بإلوكالة. 








رأس الخيمة - كونا - امر عضو المجلس 
الاعلى بدولة الامارات العربية! لمتحدة 
حاكم رأس الخيمة الشيخ صقر.بن 
محمد القاسمي بالافراج عن 98" 


سجينا من المحكوم علبهم في قضايا 


مالية وحنائية. 
وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة 
خ سلطان بن سالم القاسمي ان . 


3 القرار يأاتي بمناسية حلول شهر 

رمضان القريع. وأمر عضو المجلس 

الاعلى حاكم أم القيوين الشيخ راشد 

بن احصد لمعل بالافراج عن ١5‏ 

سجينا بهذه المنامية الكريمة وهم من 

الذين اكملوا ثلاثة ارياع المدة المحكوم 
عليهم 


بها . 

كما اكفاك رقوش مجليس اخدا ول 
دبي الشيخ مكتوم بن راشد المكتومٍ 

بالافراج عن عن 7١ ٠‏ سجين من مختلف 

الجنسيات ممن امضوا اكثر من نصف 


ايضا بالافراج عن 7197 سجينا يهنه 
المناسبة الكريمة وذلك تخفيفا عن 





© التنيخ صقر ين محمد القاسميٍ 
السيجناء الذين اتبتوا. حسن_السيرر 
وليك اثناء مدة العقوية نكقة يد ع3 
لهم قضاء شهر رمضان المباركا مع 
دويهم. 





رابضص ةالعالمالاسلامي: 





القرار الاميركي باعتبار القدس عاصمة 
لاسرائيل تحد صارخ لمشاعر المسلمين 


مكة المكرمة - و.أيخ - اعريت الامانة 
العامة 'رائطة العألم الاسلامي باسم 
كافة الشعوب الاسلامية الاعضاء في 
السرابطة عن املها في أن يتراجع 
الكونفرس الامبكي عن قراره الذي 
اتخذه مؤخرا باعتبار القدس عاصمة 
لاسرائيل. وقألت الرأبطة في بيان اصدره 
يوم الثلاثاء امينها العام الدكتور 
عبدالله عمر نصيف ان الرايطة تعرب 
عن ألمها لهذا القرار الذي يعد سابقة 
غربية فيما يخالف الحق والعدل 
أضاقة الى مخالفته للعقل والمنطق. 


واضاف ان الرابطة تعتبر هذا القرار 
انتكاسة بالغة الشدة والآلم في وقت كان 
يترقب فيه الرأي العام العألمي نتائج 
المواقف والتحركات الاخيية للادارة 
الامبركية الساعية لحمل زعماء 
أسراتيل على التقدم نحو مفاوضات 
السلا. م المطروحة على الساحة ا 
ورأت وايطة العالم الاسلامي ان ذلك 
القرار يفضي الى الاخلال لاع 
الاساسية قوانين والاعراف والحقوق 
والمواتيق الدولية. 

ووصفت الرابطة القرار يانه تحد صارخ 





لمشاعر المسلمين فضلا على انه يدعم 


العدو ا ويجعله سادرا في غيه 
وظلمه واعتداءاته المتكررة اللامسؤولة 
على الشعب الفلسطيني. 





مسقط - وكالات -- انظمت سلطنة 
عمان الى ركب الدول التى اعلنت 
اعترافها بجمهورية ناميبيا الثي نالت 
الاستقلال في ١؟‏ مارس الماضي. ونقل 
راديو مسقط عن بيان لوزارة الخارجية 
العمانية قوله «اتطلاقا من مواقف 


سلطنة عمان الواضحة والثايتة نصا 
الشعب التاميبى ونعما للجهود التي 
ييذلها المجتمع الدولي وتأكيده على حو 


الشعب الناميبي في تقرير استقلاله فان 
سلطنة عمان قد قررت الاعتراف 
قائوتيا ورسمبا يجمهورية تاميبيا». 


وزمل الراديو عن البيان قوله أيضا دان 
السلطنة على يقين من ان جمهورية 


ناميبيا سوف تساهم بشكل فعال في 
الامن والاستقرار قي جتوب 
“القارة الاقريقية والعالم أجمع»- 





البحرين تشارك 
بالمهرجان الثاني 
لاطفال العالسم 

المنامة - ورأ.خ - يشتارك اطفال 


البحرين في المهرجان الثاني لاطثال 
العالم والذي دقام في تركيا خلال الفترة 
هن ١17‏ الى 6؟ أبريل الجاري. ويعثل 
البحرين في هذا المهرجان ١١0‏ تلميذا 
مختارات من 
الفن القن الشعوي الو البحريني كما 
يتضمن العرض رقصات واغان ب شعبية 
مثل الصوت والليوة والعرضة 
والطنيورة. 
ويذكر ان مهرجان اطقال العالم الذي 
0 


وتحرصض جميح بول 
المشاركة فيه 


' العام التتفيذ: 
5 اصع ز الايحاث. الدكتور فهد 


اخاد الحرمك الشريفين 


© خادم الحرمين الشريقين 

الرياض- واخ- ترآس خادم الحرمين 
الشريفين املك قهد بن عبدالعزيز عاهل 
المملكة العربية السعودية الجلسة التي 
عقدها مجلس الوزراءع السعودي في 
الرياض. 

وصرح وزير الاعلام السعودي علي 
الشاعر عقب انتهاء الجلسة بان 
المجلس- استعرض خلاصة التقارير 
السياسية والامنية المتعلقة بأوضا. 
المتطقة في ضوء المستجدات الراهتة 
على الساحتين العربية والدولية. 

وقال الشاعر ان المجلس استمع كذلك 
الى الاراء التي طرحت خلال النقاش 


| والمتعلقة يتعزيز ودعم وسائل النقل 


الخاصة بشركة (ارامكو) السعودية. 


اول دفعة طائرات 
اف - ١٠١‏ اميركية 
للبحجريين 
واشنطن - كونا - كشف النقاب في 
واشتطن من ان البحرين قبلت اول 
دفعة من طائرات اف - 1 الاميركية 
المقائئة المعترضة وعددها ١١‏ طائرة. 
وقالت مجلة «أقيشن ويك اتدسييس 
3 الاميركية الماذونة ١‏ 

يتحو يتحويل ادق د هت 
الطائرات للمنامة تصبح البحرين اول 
دولة تقع على الخليج العربي تمتلك هذا 
الع مل من الطائرات الحربية المتطورة. 
وأوضحت المجلة اته من المقرر ان تصلم 
الدفعة الثانية من هذه الطائرات 
وعددها ١١‏ طائرة الى البحرين في 
نهاية الثلت الاخير من هذا العام, 


تنظيم مارآثون 
للتوعية الصحية 
بالريمعساض 
الرياض - ورأخ - اعلن المستشار 


والمشرف على اعمال الادارة والمدير 
لمستشقى الملك فيصل 


عن تنظيم ماراثون الاق 
المبدام 0 في مدينة الرياض الشهر 
المقبل تحت عنوان «التبرع بالاعضاء 
خدمة ة جليلة ». 
الدكتور العبدالجبار ان تنظيم 
1 اراتون يهدف الى توعية المواطنين 
والمقيصين بأهمية التيرع باعضاء 
المتوفين دماغيا في الحوادث لصالح 
مرضى الفشل العضوي الذين يعانون 
اشد المعاناة 3 لكل إعجاتهم عن 
القيام بوظائقها الطبيعية 


ندوةحولكفاساءة 

الاداء الجامعي بامنامة 
المنامة - وأخ - تشارك جامعة 
الخليج في الاجتماع الاول للجنة 
التحضيرية التي شكلها مجلس التعليم 


الاعتفاد للحدية الفكرية لخاد 

3 ية 
لرؤساء ومديدي جامعات الدول 
الاعضاء ويعقد هذا الاجتماع في 
الرياض يوم السيت المقبل. 


: 5 بن عيدا متعم م الزواوي 


- وكالات - تلقّى قيس بن 
اهم الزواوي نائب رئيس الوزراء 
ؤون المالية والاقتصادية يسلطنة 
ا رسالة خطية من ع 
عبدالعزيز بن خليفة آل ثا 
المالية والبثرول بدولة قطر. وقد تسلم 
الرسالة حمود بن إبراهيم بن صومار 
وكيل الشؤون المالية بوزارة المالية 
والاقتصاد العمائية خلال استقباله 
القائم.بأعمال سفارة دولة قطر في 
مسقط عبداللة موسى السا 
وكالة الانباء العمانية انه - خلال 
القابلة بحت الامور ذات الآهتما 


المشترك ! البلدين الشقيقين 
كافة وعا اين ِ 


جتود سوقيات في شوارع ليتوانيا حيث كتفضة لعسكري 1 
ان ا ا يٍِ هرة في ليقوانيا ضد تعدين المدعي العام الجديد فاسيلبيف 


اله وود كار لدم 9 





تمان و أ ألمسحصسينة الع اسسسسحة 





مثات م من متمردي الكونتراً يتدفقون من قاعدتهم ف هتدوراس الى نيكاراغوا . 


تتسصحصطنه المهر كسحسة رعسم الا سسدز 








التهمت هذه النيران 7 ١‏ شخصاً لدى اندلاعها في مبنى سكني وتجاري في 
مدينة تايوان . 


للطفل المصاب بالايدز ريان وايت الذي كسب معركة الحضور الى 
ة الطلاب . وهو الآن مشرف على الوفاة في المرحلة الأخبرة للمرض ‏ 


0 المرشع ل لصب المستشار في ! المائيا الغربية اوسكار لافونتين يتهم المستشار 
كول بالعجز وعدم لوطا بالوعود , 





8 رؤساء دول أمبركا الوسطى خلال افتتاح قمتهم في نيكاراغوا . 








ا 




















الكبرى أن 56 بالمئة 





تزويد قوات القمع براجمات حجارة لمواجحهة الانتفاضة 





امسابسة ؟: جنسود و مستسوطنيسن صصساينسة 
واحسراق ؟اسيسارة في مسواجهسات عنيسفة 


عمان - الوكالات - ادت الاشتياكات 
والمواجهات التي تواصلت بين المواطنين 

وقوات الاحتلال 
ا ائيلي فى 


الغربية وقطاع غزة المختلين في الارد 

والعشرين ساعة الماضية الى اصاية مأ 
0 الام كسك 
تسعة اطقال وذلك من جراء أطلاق 
جتود العدو الرصاص وقنايل الغاز 
ا وظربهم بسالهراوات واعقاب 


0 الانباء ان شبان الاتتفاضة 
الفلسطينية تمكنوا من اصابة جندي 
واريعة مستوطنين صهاينة يجروح 
وحروق اتر قيامهم برشق دوريات العدو 
المسكرية ايان مستوطنيه 


0 
وقد فرضت قوات الاحتلال الحصار 
العسكري وحظر التجول على مدن جنين 
والخليل ونابلس وطولكرم وغزة وقرى 
حبلة وسيلة الحارثية وقراوة وشتت 


فلسطينيا... واغلقت 717 محلا تجاريا 
فى رام القه والببية. 

وأقدمت قوات العدو على جرف وتخريب 
ما مساحته ثلاثة الاق دونم من أراضي 
غزة المزروعة بالحمضيات اثر قيام 
أحدى المجموعات الضارية 


الفلسطينية بالقاء قتبلة حارقة على 
دورية عسكرية اسرائيلية كانت تسير 
على الطريق بين المنطقة الوسطى من 
القطاع ومدينة غرّة مما أسفر عن 
اصابة ثلاثة جنود صهاينة بحروت 
وتدمير سيارة جيب عسكرية. 


اشتباكات عتيفة 
ووقعت اشتياكات عنيفة فى متاطق 
مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة 
بين المواطنين القلسطينيين وقوات 
الاحتلار . وقالت التقارير ان فتى 


الاحتلال في مدينة غزة بيتما اصيب 
0 شيان يجروح جراء تعرضهم 


من قبل مجموعة من 
قوات 0 
والقيت كذلك قتيلة حارقة على سيارة 


عسكرية قرب جيل الكيرة القوس الا ان 
راديو العدو لم يشر الى حجم الخسائر 
الحي تجمت عن هذا الهجوم. 
واكتفى بالقول ان قوات الآمن تقوم 
بحملة تمشيط واعتقال يحتا عن 
منقذي الهجوم. 

فشل القمع 


من جهة اخرى فهم من نبأ لراديو العدو 
أن قوات الاحتلال الاسرائي 


من عامين تقوم حاليا في اطار محاولاتها 
المتعددة بتاهيل وتدريب وحدات جديدة 


للرصد والعملٍ على اتتشاف العتاصر 
التى تقوم بتنفيذ فعاليات الانتقاضة. 
وقا أنه سيتم تزويد الوحدات الجديدة 
بسائل حديثة للرصد والمراقية 
والاستطلاع متها الصور الملتقطة من 
الجو والات التصوير المتطورق 
واضاف ان ؛ القوات الاسرائيلية 
ستحصل قرييا على راجمات حجارة 
لمواجهة راشقي الحجارة في الاراضي 
المحتلة. 


ويذكر ان سلطات الاحتلال سيق وان 
أعلنت في وقت سايق عن استخدام هذا 
النوج من الراجمات ضد المواطتين 


الفلسطيتيين. 

وذكرت الاتباء أن سلطات الاحتلال 
قررت تحويل ادارة معسكرات الاعتقال 
بالاراضي اللحتلة الى ايدي ضياط من 
الشرطة العسكرية وان هناك اكثر من 
ستة الاق سحين ومعتقل في معسكرات 
انصارلا) في غزة 
و(انصارا) في التقب والشارعة 
والظاهرية. 


احراق 8 سيارات 
واضرمت النار الليلة قبل الماضية ف 
تماني سيارات خصوصية في حي التلة 
الفرنسية بالقدس المحتلة. 
وذكرت الشرطة الاسرائيلية ان رجال 
المطاقء هرعوا الى المنطقة لاخماد 
التار وان تحقيقا بدأ حول الحادث. 
ويذكر ان مثات السيارات اضرمت في 
القدس فى ظل استمرار الاتتقاضة 
المباركة وأن غالبية السيارات المحروقة 
تعود لمؤسسات واشخاص اسرائيليين. 





لجن ةالقدس تجتمعغ دا فوالرباط 
كا جا سور ا واج لانن .د و 1 وناو لكك ...لكر وو تاراشا حمن -201 .اط لودى.٠‏ لظ اا اله 


0 مليون دولار من واشنطن لاسرائيل 
لدعم الهجرةاليهودية والاستيطان 


واشتطن - الوكالات - وافق مجلس 
النواب الاميركي على تقديم 5 مليون 
دولار معونة للمهاجرين السوفيات ومن 
اورويا الشرقية الذين يتدققون على 
الولايات المتحدة واسرائيل وعلى منح 
اسرائيل ضمانات ائتماتية للاسكان 
قيمتها 528٠١‏ مليون دولار الساعدتها 
على توقير السكن لموجات المهاجرين. 
وعارض هذه المساعدات عضوان مقابل 


5 مليار دولار للعام المالي الحالي 
وكانت احيلت مجلس الشيوخ 
ل 
وستحصل اسرائيل على خمسة ملايين 
دولار على الاقل من المعونة المخصصة 
للمهاجرين والتى تبلغ 0/ا مليون 
دولار. وكانت أسرائيل قد حصلت على 
6 مليون دولار لنفس الغرض من 
معونات خصصت في وقت سابق من 
العام الحا 
وقال جاس اسافيج احد العضوين 
اللذين عارضا المساعدات ان أسرائيل 
تحصل بالفعل على ثلاثة مئيارات دولار 
حين ان 5غ دولة افريقية جنوبي 
أء الكبرى تضم ٠٠١‏ مليون 
نسمة لا تحصل الا على ٠١‏ مليون 
دولار. 
المهاجرون يتدفقون 
هذا وذكرت انباء في واشتطن امس أن 
المهاجرين اليهود السوفيات تدفقوا 


الفباميحة 


اماخي بانوهم من العخبات لشي 
الماضي بالرغم من ات الى 
تعترط تقلهم بالطائرات عير المجر 
وغيرها من دول اوروبا الشرقية. 
وقالت منظمة يهودية ف واشتطن أذ 
اكثر من ٠ ٠‏ مرا ف ماس أشي 
2 الى أسرائيل في مارس ١‏ 
بقع ان يصل أكثر من 
خلال هق الشهر. 
واشارت منظمة المؤتمر اليهوديٍ المعنية 
باليهود السوفيات التي تتخذ من 
واشتطن مقرا لها ان ٠ ٠‏ ارلا يهودي 
0 غادروا الاتحاد السوفيات 
وتوجهوأ ياستثناء ٠‏ ؟ الى اسرائيل وان 
ثلاثة ارياعهم وصلوا عن طريق 
بودايست. 
وأضافت اته خلال شهر فيراير الماضي 


وصل الى اسرائيل حوالي ١٠د‏ .. ما 


هود 
له الخطيط الجوية السوفياتية 
- ايرفلوت - ما تزال تنقل اليهود 
السوفيات الى بودابست ومن ثم يت 
تقلهم عير خطوط الماليف والعال. 
لجنة القدس 


من ناحية اخرى صرح مصدر مطلع في 
الرباط بان لجنة القدس المتبثقة عن 
منظمة المؤتمر الاسلاسي ستجتمع غدا 

في الرياط لبحث الوضع التاجم عن 
هجرة البهود السوفيات الى فلسطين 
المحتلة. 


واوضح المصدر تفسه ان اللجنة 
ستيحتٌ ايضا دعم الانتفاضة وتمويل 


صتدوق القدس الذي تخصص موارده 
لمساعدة عائلات المجاهدين 
الفلسطيتيين في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. 

ويذكر ان لجنة القدس التي تاسست 
غداة احراق اللسجد الاقصى ستة 
هى برئاسة عاهل المغرب الملك 


اندوتيسيا وايران والعراق والنيجر 
والارين ينان واكستان والسنقال 


وموريتانيا وسورية. 

وكان الرئيس ياسر عرقات قد طالب 
بعقد هذا الاجتماع خلال لقاء مع الملك 
الحسن الثاني في فيراير الماضي في 


انتقاد اثيوبيا 


وف هذا الصدد انتقد مسؤول في متظمة 
التحرير الفلسطينية في تصريحات 
نشرت امس اثيوبيا لسماحها لاعضاء 
من الاقلية اليهودية بالهجرة الى 
اسرائيل. 

صحيفة الاتحاد التي تصدر في 
الامارات العربية المتحدة ألى السيد 
سليمان الحرفي مستشار المنظمة 
للشؤون الافريقية قوله ان الهجرة تعد 
يمثاية مساندة لاسرائيل ضد 
الفلسطينيين. 


اسرائيل تشعر بقلق بالغ 





مسن الما جر امسن الب ةا سسسو د 


السسو فيبصحات السحص د ليسصسو ا 


القدس المحتئة - أ ف ب - اعريت 
الحاخامية الكيرى لاسرائيل عن قلقها 
اليالغم لكون ما بين ثلاثين واريعين في 
المثة من المهاجرين السوفيات الذي 
يتدفقون على اسراثئيل بالالاف شهريا 
منذ سنة ليسوا يهودا. لكن الاحزاب 
السياسية ترحب بهم بحرارة بسبب 
القوة الاتتخابية التي من الممكن ان 
شكلوها 
وقال حجان كلود ين ديفيد وهو حاخام 
قرتسي الاصل مكلف بملف الهجرة لدى 
الحاخامية الكيرى ان عدد غير اليهود 
بين المهاجرين الجدد يمثل رقما مقلقا 
سيعرض للخطر خلال ١8‏ الى ٠٠١‏ 
ستة الطايع اليهودى الاسرائيئي. 
وقالت الحاخامية الكيرى أن هؤلاء 
المهاجرين ليسوا يهودا لاحد الاسباب 
الاريعة التالية.. الزوجة ليست يهودية 
أو الن لم يختن او الايناء ليسوا بهودا 
- لان آلام ليست يهودية - اوان واحدا 
من الزوجين لا تريطه اية صلة بالدياتة 
اليهونية. 
بالاضاقة الى ذلك ذكرت الحاخامية 
من المهاجرين 
الجدد الرجال لم يخضعوا للختان وهو 
أحد شروط الانتماء الى اليهودية. ولحل 
هذه المشكئة جهزت كل المستشفيات 
الاسرائيئية بق فيه جرا 
وحاخا تخت الأطقال والقبار. ّ 
وقال عو ياكوف سيلبرت وهو 
مختص بالختأن «مئذ الفي عام نطالب 
يارض للشعب اليهودي واليوم علينا ان 
تدمج ف صفوقتا هذا الحشد من غير 


الجمعية 
0 ييا اتية احدى الهينات الاسرانيلة 


اليهود الذين يخشون سقسوط 
غورياتتوف وعودة الستالينية 


وقال مسؤول في منظمة يهودية اميركية 
مكلفة بالاتصال مع المجموعات 


البهودية فى الاتحاد السوفياتي طلب 
عدم الكشيف عن هويته إن سياستتا 
هي استقدام اكبر عدد من السوفيات 
الى اسرتيل واضاف وعندما يصبحون 
جميعا هنا سنرى. 

ولا يستفيد المهاجرون غير اليهود الذي 
لا يعتنقون اليهودنة او ليسوا مختوتين 
من قانون العودة الذي يمنح الجنسية 
الاسرائيلية بصورة ألية إلى اليهود 
القادمين الى اسرائيل. وهم يعتبرون 


7 هثلاء المهاجرين - اليهود من 

- يشكلون بالنسية للاحزاب 
السياسية هية من السماء خصوصا 
لائهم قد يشكلون خلال ثلاث سنوات 
قوة انتخابية تستطيع اتجاح عشرة 
نواب من أعضاء الكتيست 58 ا 
ويرى حزب العمل ان تابيد هذه 
المجموعة الكبيرة من التاخبين الجدد 


يصيح من جديد الحزب- الرئيسي في 
اسراتيل كما كان بين /5 ١9‏ و/ا/ا5 3 
قيل ان يصل الليكود الى الحكم. 
ويطمح حخزب العمل بشكل خاص الى 
اليهود السوفيات المثقفين الذين 
يشكلون خمسين ف المئة من المهاجرين 
وهو يذكر يان يهوداً من أورويا الوسطى 
انشأوا هذا الحزب وانه قد يجنب 
هؤلاء المهاجرين الجدد. 

وى نكتل الليكود الذي تتالف غالبية 
قبادته الحالية من الاشكيناز أي بهود 
أورعيا الوسطى تمة تهديد بان يتم 
تجاوز هذه القيادة من قيل تاخيين 
معظمهم من يهود السفرديم في افريقيا 


من السسهسود 


الشمائية. وهناك اعتماد على هؤلاء 
اليهود السوفيات لاعادة التوازن لصالح 
الاشكيناز. 
وعلى القور فتحت قيادة - الليكود - 
يسرعة ف حزيها قسما خاصا لجمل 
هؤلاء المهاجرين الجدد من الاتصار 
المتحمسين. ويعتمد حزب رئيس الوزداء 
اسحاق شامير على الكراهية 
0 خراكية التي يحملها معظم 
المهاجرين الذين عرفوا الايديولوجية 
الماركسية. 
وفي اسرائيل يلزم ١؟‏ الف ناخب 
لانتحاب نائب في الكتيست ويقدر عدد 
المهارجين القادمين من الاتحاد 
السوفياتي خلال السنوات الثلاث 
القادمة بمئات الالاق اضافة الى مئتي 
الف يهودى سوفياتي الاصل يعيشون 
متذ سنوات طويلة في اسرائيل. 
كما ان الاحزاب السياسية نتقدم 
للمنافنة فحزب هتحيا - يمين متطرف 
مؤيد للضم - يفرض نفسه في مراكز 
استقيال المهاجرين الجدد ويوزع 
اعضاؤه منشورات باللغة الروسيه 
تمجد اسرائيل الكبرى حتى تهر الآردن 
والجولان ويقدصون مسا عنتتهم 
وينظمون الرحلات في الاراضي المحدلة 
ويعلثون اصدار صحيفة بالروسية 
قرييا. 


ولكن يما أن معط اليهود السوقيات 
علمانيون فان على الاحزاب الدينية ان 
تذهب الى ابعد من ذلك. 
وفي يوزعون الاجهزة الكهربائية 
المنزلية النى يتمناها القادمون الجدد 
اثات وملايس ويتظمون الحقلات 
التنكرية. والاخرون يركزون على التربية 
الدينية لابتاء القادمين الجدد .محاولين 
إلى نظام تربوي دن : 
15 احزاب البسار قتسا في ايجاد 
عمل وتتيئى عائلات وتهتم بالذين 
يجدون صعوبة فى اثيات أنهم يهود. 








مخصر عسر فسات يتسوتع شيلم 
السدواسة الكسسطينيسة خسلال ه سنسوات 


الدمام - السعودية - وويثر - توقع 
الدكتور نبيل شعث مستشار الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات في مقابلة 
صحفية نشرت في الدمام أن تقوم دولة 
فلسطيتية خلال خمس دمنوات وقال أن 


ولحرث سيت اليوم الى التكتور شعث 
قوله ردا على سؤال عما اذا كانت 

القضية الفلسطينية في طريقها الى 

الحل.. ان تمو السلاح العربي ولتي 

العربية يوحي بقدرة العرب في 

على مواجهة أسرائيل. 

وأضاف يقول ولتحقيق السلام يجب ان 

تكون الامة العربية -جاهزة لواجهة 

أسرائيل ولو كان ذلك متوفرا الان لقلت 


بدون تودد يعد التوكل على القه أتنا في , 


ربع الساعة ال 


وتأبع المسؤول 1 يقول اما 
الان في غياب ع المواجهة 
قانني اقول سنقاتل كان الدولة غدا 
ونعمل وكان الدولة غدات 
وصتقاتل حتى لو احتاج النضأل عشر 


سنوات قادمة وما النصر الا من عند الته 


وقال الدكتور شعث ردا على سؤال آخر 
عما اذا كانت الازمة الوزارية في اسرائيل 





تسعسرك عسر بي مسنسع اللفساء خرار 
معسساو أة المسمطبيوفيصسة بالهتهسر يحة 


الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة ١‏ 


الامم المتحدة - رويتر - اتهم 
مقصود ممتل جامعة الدول 
العربية لدى ا والامم المتحدة 
أمس أعضاء مجلس الشيوخ الا. 
بتحويل الانتياه عن عملية السلام 
الشرق الاوسط وهجرة اليهود 


السوفيات الى اسرائيل عن طردق . 


التركيز على قرار مساواة الصهيونية 
بالعتصرية. 


مر صحفي 
ن تقف مكتوفة 
لس اما ع الولايات المتحدة 
1 قرار اد الاي المتحدة الذي يساوي 
الصهيونية والعتصرية ‏ وقال ان 
0 العربية يدأت محادتات مع دول 
اوروبية غربية وانها ستوسع تطاق هذا 
الحوار ليشمل دول اورويا الطرقية 
والاتحاد السوفيات 
وكان الدكتور مقصود يدقب على جلسة 
استماع عقدتها لجنة فرعية للعلاقات 


عمان -كونا - قال وزير الخارجية 
العراقي طارق عزيزان الحمئة المعادية 
التي يتعرض لها المراق لاتستهدقف 

0 


و تصريح للصحفيين لسدى 
وصوله اهنا امس لحضور اجتصام 
طارىء لدول مجلس التعاون العريي 0 


1 أسوائيل ومعها الامساطالتي ترعناعالا” 


تتريد ان يكون لدى العرب ابي را 
المخططاتها العدوانية ليكون يمقدور 

أن تعتسدي عسلى اي يلسد عمربي كيقما 
تشاء 

وذكران العراق يمتلك وساشل صناعية 
وعلمية تمكنه من الدقاع عن تقسه كما 
تمكنه مع الدول العربية الاخرى من 


تأمين رادع ضد العدوان الاسرائيلي. 





اسرة عبدالناصر 
تشكرميارك 


القاهرة - اش ١‏ - بعثت أسرة السزّعيم 
الراحل جمال عبدالتاصرييرقية الى 
الرئيس حسني ميارك اكدت فيها شكرها 
للرئيس على الرعاية التبيئة التي شملت 
الاسرة في كل الظروف واعلت اقراد الاسرة 
اتفاقهم جميماعل المعاش 
والمخصصات التي تقررت للاسرة وقدرها 
6 جنيها و/ا "٠١‏ مليمات واوضحوا 


ان الوقت قد حان لكي يعود الييت الى 
الدولة تتصرف في شانه على التحوالذي 


يراه الرئيس ويقدره. 


عزيز: ردنا على العدوان سبكون شدردا حذا 





مجرد تمتيلية لتعطيل الإعتراف بالحق. : 


الفلسطيني. ان الكيان ). 
ل يواجه 0ك طّ 


بوجوده وباعتراقفه بحق 2 
الفلسطيتي الذيءلا نزال ينكره. 


واضاف يقول : فاسرائيل لا. تريد 
الاعتراف يان الشعب ألد 

داخل وخارج الارض المحتلة شعب 
واحد له أطار سياسي وقيادة وان من 
اراد صلاما مت الشرق الايصط 
عليه ان إيتفأوض مع هذا الشعب من 
خلال حقه. 

وردا على سؤال اخّر حول هجرة اليهود 
السوفيات قال مستشارعرفات االشكلة 
ليست في 


دون غريها مهددة ذلك الايض العربية . 


وتابع يقول تريد ان بقن 6 اتخاذ 
القرار ليهو 


للد نفس_منطلق حرية حق 
اتخاذ 0 الاختيار. 


الماضي وعرض فيها مساعد وزير 
الخاورجية جون بولتون جهود الولايات 
المتتحدة لالغاء القرار الصادر عام 
6 بان الصهيونية شكل من 
اشكال العنصرية. 

'واعترض الدكتور مقصود بصفة خاصة 
على تعليقات السناتور دائييل 
موينيهان الذي سال يولتون ان كاتت 
الدول المؤيدة للقرار تدرك ان هذا يعرض 
للخطر المساعدات الاميركية التي 
تحصل عليها.. وقال «ان هذا التوع من 
الضغط محاولة لاحباط متاقشات 
الامم المتحدة بمنعها مسيقا من تحقيق 
نتائج عن طريق استخدام ضغوط مالية 
ونفسية كييرة».. واضاق قوله 3 
مناقشة اللجنة تعبر عن نوع من 
«الانتهازية السياصية» وانها تؤدي 
لتحويل الاتتباه عن عملية !| 
وأعطاء أسرا كيل الفرصة لكسب الوقت. 


خطاب الرقي العراقي صدام حسين من 
اند السراق على لاي عدون اسان اسرائيي 
سيكون قويا وشديدا 


ا 
الوسائل توضع هذا الكلام وضع 
التتفيذ. ش 


:> دول باتعآلم الثالت. +]| ' 


«على وشك» انتاج 
اسلحة نووية 

- أف ب - ذكرت المجلة 
الاسيوعية البريطانية المتخصصة 
«جيتنس ديفانس ويكلي» في عددها 
الاخير الصادر امس أن هتاك خا 
٠‏ ناتادي الخمس» القوى النووية في 
العا ( الولايات بق م والاتحاد 
السوقيا السوفياسي ول وبريطائيا وفرنصا والصين) 
تسع دول اخرى «على وشك» أن ننتج 
اسلحة نووية. 
وقالت المجلة أن التشيلي وايران وكوريا 
الجنوبية وليبيا لديها «القدرة على 
انتاج اصلحة نووية» وذلك على أساس 
التكتولوجيا الموجيدة في هذه الدول 
وارادتها السياسية. ‏ 2 
واضافت أنه قيل مصائرة اريعين من 
اجزاء الصواعق التووية المرسلة الى 
العراق في الاسبوع الماضي في مطا هيتيه 
قي كانت 0 ا 9 
يرامج نووية 6 الهنت وباكتان 
واسرأثيل وجتوب أفريقيا 


. الايعنا 





اه 
اسر عرقات 1 
فى زيارة رسمية لايطاليا تسنترق بومين 
ييحث خلائها مع المسؤولين الايطاليين 
آخر تطورات القضية الفلسطيتية. 
2 يستقبل السيد اعرفات فقي مطاذٍ 
جاني د ميكليس ممثلا عن الحكومة “ 


ا أيطالياء 1 
ويجتمع الزعيم 

زيارته يرئيس و فرأتشيسكو 
كوسيقا ورئيس الوزراء جوليو اتدريوتي 


مجلس الشنوخ جوفاتي سبادوليني 
وبيعض الامتامء العامي للاحرزاب 
الايطالية كما يقوم بزيارة للفاتيكان 
يجتمع فبها بالبابا يوحتنا يولص”* 
الثاني ويزدد عرقات ايضما لع 
يوسط أيطاليا و" 3 الوا ممما 
3 بوجي امام 7 المؤيدين للقضية. ' 
بية الاو 
0 عرقات فى مقابلة مع التلقزيون 


التالث قيلبو شيكوتياني فى تونس أن 
هجرة اليهود السوفياك الى فلسطين 
المحتئة هي اخطريكثير من هجرة اوائل 
المستوطنين الصهاينة لان اليهود 
السوفيات يأتون لاقامة اسرائيل 
الكيرى. 

واضاف عرقات ان الكيان ١‏ 
صك عملة أسرائيل الكيرى منذ العام 
الماضي وابرز للتلقزيون الايطالي قطعة 
نقد الجديدة وعليها الشمعدان 
وتحته خارطة أاسرائيل 

- من القوات الى الثيل. 
عرفات ان الاتحاد السوفياتي 
أل - جاتب القضية الفلسطينية 


ازاء هجرة البهود السوفيات وهم 
يقولون ان هذا من حقوق الانسان ونحن . 
تقول أن حقوق الانسان هذه تتت 
عندما تيدأ حقو أتسان آخرفاين ف 
حقوق الاتسان الذ 

انه لا يجوز خروج م ا 


بتصا سفر اتما يتبغ متهم 
جوازات سقرحتى يختاروا لكان الذينا 
يودون التوجه اليه وحتى يتمكنوا من 
العودة الى وطنهم ال السوفياتي 
متى ارادوا. 


اي الات - أءوث 

من اجل 
كل مه الا عل لطا 
ولكن رغم قوزه يتأييد حزب 
يحفق تقلما امام مناقسه رئيس ارا 
اسحق شامي ويتمتع كل من شاميم 
ويبريز بتأبيد 2 عضوا في الكنيست 


عضوا في مساعيه لتشكيل حكومة بدلا 

من الائتلاف الحاكم الذي انهاد في ق 

اقتراع على التقة الشهر الما 

توقيع اتفاق مع حزب اغودات أسرا 

الديتي يوم الثلاثاء قال ببيز انه 0 

من أنه سيكسب تاييد السوت الاضافي 

الضروري لتشكيل الحكومة. 

وتعيزت محاولات بيريز لتشكيل حكومة 

جديدة ومحاولات شامم لعرقلتها 

بانتشار الشاتعات والبلبلة واتعدام 

١ التقة‎ 

وذقل تلقزيون العدو عن مصدر في حزب 

0 قوله أن بيريز سيشكل 'حكومة 
أن 3 

التي تستمر ١ ١‏ يوما ولكن مسؤولا ف 

الحزب قال ل «رويتره أنه لم يتعهد 

عضو اخر حتى آلان يتأييد بيريز. وقال 





الخازن يتوقع قمة عربية لبحث الازمة اللبنانية 





لجنة الوساطة سلمت نتانج اتصالاتها لصفير 
حتسودات وتسوتسر سين عسون وجسعجسع 


بيبوت - وكالات - ذكرت مصادر امتية 
لبتانية ان جِيش العماد ميشيل عون 
وميليشيات القوات الليتانية عزنا ي 
الساعات الثماتي والاريعين الاخيبة 
مواقعهما على جيهات القتال التي 
يتواجهان عيرها... وقالت المصادر ان 
كلا من الطرفين ارسل الى مواقعه في 
جبهة كسروان على يعد ١‏ كلم من 
سيروت وحدات من تخبة مقائليه 
واسلحة تقيلة ونخائر... وكانت معركة 
عنيقة هي الاولى مند شهر قد جرت في 
نهاية الا. الما قرية التليعات 
الأسخر اجر وم المعركة ألتي 
قالت مصادر مسيحية مستقلة أن 
القوات الليناتية هي التي شنتها الى 
أية تغييرات ذات مغرى على الارض- 
وادت هته المسركة الى 
66 شخمصا وجرح ١17٠١‏ اخريين لدى 
0 وفضلا عن ذلك لوحظ ان 
الجيش مميليشيات القوات اللينانية 
عرزا الاجراءات الامنية على الحواجز 
العسكرية التي: تفصل بين مناطق 
سيطرتهما في ببيوت الترقية. 
وقد اخضعت السيارات على هذه 
الحواجز الى تفتيش دقيق مما تسيب 
بازدحام سير . على جانبي كل حاجز- 
وجرحت أمرأة في ببروت الشرقية 
يرصاص القتاصين الثين ما زالوأ 
ينشرون الخوف فى صفوف السكان. 
وتبادل الجيش والميليشيات الاتهامات 


بمحاولة التسلل على محور تهر الكلب 


الخط القاصل بين متطقة كسروان 
ومنطقة المتن الواقعة آلى الجتوب 
والتي يسبطر عليها الجيش يقيادة 
عون وافادت الاذاعات أن محاولة 
التسئل هذه كانت فى آساس هذه 
الاشتباكات. ٠‏ 

وكان الطرقان المتتازمان قدا عمززآ 
مواقعهما خلال الايام الثلاتة الماضية 


وناتي موجة 
التصعيد هذه يعد ٠‏ ان ملي لجنة 
التهدئة المؤلفة من مسؤولين مدتيين 

وروحيين مساء يوم الثلاثاء البطرييقة 
الماروتي تصرائله صقم نتائج 
اتصالاتها مع عون أوجعجع-. وإفاد 
عضو الاجنة شاكر ابوسليمان انه بات 


على اليطريرك «اتخاذ القرارات . 


المناسية», 
وكانت لجنة التهدثة المولقة من 
شخصيات" سياسية ودينية مسيحية 
قد واصلت اتصالاتها مع عون 
وقالت مصادر سباي متطابقة أن 
الوساطة تواجه .«طريقا 
و تمامام يسبب تعنت الطرفين 
توقع عقد قمة 
في غضون تلك اكد وزير الداخلية 
الليتاتي الياس الخازن فى حديت نكر فى 
لتدن ان موعد بده تنفيذ أتفاق الطائف 


لم يعد يعيد! وتوقع اتعتاد قمة عربية 
ليحت مشكلة لينان. وقال الخازن في 


حديث لصحيفة والتشرق الاوسطه انه 
يتوقع اتعقاد قمة عربية تبحث 3 
مجموعة من المواضيع منها المشكلة 
اللينانية «على الرغم انتا تحاول ان 
تكون هذه األقمة مخصصة 

الليتات ققط». 

وقال الخازن أن يده التنفيذ التملي 
لاتفاق الوفاق «لم يعد يعيدأء ... وها 
الخازن العماد عون وقال «ان الشرعية 


رعية مآ 
المنطقة 0 لم ا 
اخذ أي دور». ِ 
كل الاحتمالات واردة 
وردا على سؤال اذا كان الحل 1 
لا يزال واردا فى المتطقة الشرقية قال 


الخازن «كل الاحتمالات واردة اليوم . 


خصوصا اذا انفجر العسكرء 
مجددا». وقال ان اتقاق الطائف وجد 
لبيقى لا ليسقط «ومن بنادون بالغاء 
هذا الاتقاق اصبحوا مَلة من الثأسن ل 
وعن تأييد القوات الليناتية لاتفاق 
الطائف قال الخازن «نعم انها تؤيد 
اتفاق الطاتف. ان.الذي المسه وأعرقة 
هو أن القوات مع اتفاق الطائف على 
رغم كل ما ل 00 


الية وسقراء الدول العربية ٠‏ 


أثقام | 


ووزير الخارجية دي ميكليس. ورئيس | ' 





اجراها معه ميعوث القتال . 


وجهات النظر. ' 


الاسرائيلي (البركان) المؤلفٌ من 11١‏ . 


فى الشهر الماط 


© رسمكاريكاتيي لعرفات داخل خارطة 
لايطانيا كماظهر في احدنى الصحف الايظالية 


عرقات ف المقابلة من اخطار حرب 
0 المتدلقة وقال أن العالم 3 

ا 0 العراق ولا ينم 
ل 1 سا ا تملكها اسرائيل 
وشدد عرفات على: استمرار الانتقاضة 
0 ستستمر موجة وراء موجة حتى 

يه الاحتلال الاسرائيلي على ارضنا 
ار شامع سقطت يسبب استمرار 
الانتقاضة وبسيب البرتامج ام 
لنظمة التحرير الفلسطينية' الذ: 
يعتمد على مبادرة شاك الفلسطيدية 


يتوجب الضقط على 
5 تقب بلحل والؤتمراايدق 
الذي توافق عليه معظم دول العالم. 


يتوجيه نقد للسياسة الاميركية 

ل لاسرائيل وقال أن الحوار 

مازال على 

عع كن لكن العالم 

مطالب بالضفط الحتيقي عل اسرائيل 

لتقبل بالحل وتلبية حقوق الشعب 
العري بي الفلسطيني 


الللسطيني انه يواجه ضغوطا 
لاستحهدا لتك الانتقاضة يسبب 
الجرائم 

0 خاصة ضد الاطفال. 
واكد فى حديث لصحيفة «لارييايليكا» 
الايطالية ضرورة أقامة حوار للتغلب 


مسنتفد لتاييد 'تيريز 
وكن مولي تلى فى بيان اصده لوقت 
لاحق هذه الاتياء. وجاء هذا || 
أن وافق مسؤولون يحزب ليكود لذي 
يتزعمه شامع على مطالبة موداي 


استمراره فى تأييد شا : عرض 
علذي لاتعدآم التقة طائب مودأي ايضا 
ان قيمته عشرة ملايين دولار ليتاكد 
من أن رئيس الوؤراء سيلتزم بتعهده. 
: وكان ببريز قد صرح يانه عازم عى أقامة 
مستوطتات دائمة لليهود حيث اعلن 
حزب اغودات اسرائيل ياعضائه 
الخمسة انه يؤيده. وقال. متاحيم 
بوروش عضو حرّب اغودات أن ببريز اكد 
له أنه ضمن الصوت الاضال في ألبرلان 
اللازم لتشكيل حكومة يتزعمها حزب 
العمل. وقال يوروش انه 3 يعرف من 
يعتزم تأييد ببريز من اعضام الكنيست 
الستين المؤيدين لشامي الا ان تكهنات 
تركزت على وزير التخطيط الاقتصادي 
اسحق موداي عضو الحكومة اليميني. 
وكان ببريز قد تعهد بيدء محادتات 
أسرائيلية - قلسطينية على الفور. وكان 
ببريز قد سحب حزب العصل من 
الاتتلاف ١‏ الذي يتزعمه تامع 
زفض شامع الدخول 
فى المقاوضات آلتي اقترحت الولايات 
المحدة اجراعها في القاهرة. وقاد يبييز 
هزيمة شاميد في اقتراع بالتقة في 
اليرئان. 
ولكي يضمن بيريز استمرار تابيد حزب 


أغوبات : اسرائيل له عرض على الحزب 


الناحية السياسية. وقال ميث 
فيلدمان أزعيم حزب اغودات اسرائيلٌ 


الحالية لي الضف شر ا غزة 
المحتلين رحقها في الود 6 
وتضمن الاتقاق بين يبريز وحزب 





يلقي خطابا امام الاق المؤيدين للقضية الفلسطينية. , ظ ّ 
عسرفات يدتقي القادة الابيطاليين والبابا اليو 
ويسصدر مسن "رأساسووياني اسرائسيس , 


على ازمة الشرق الاوسط ونيه الى لله 
اذا ل يقلح الحوار فان 

عميضطرون الى حمل السلاح مرة اخري 
الا أنه قال أن ذلك ستسيقه مرحلتان 
للاتتفاضة وهما الاضراب العام 8 


إجل غير مصمى والعصيان ١‏ 

وقتد عرقات حديثه مزاعم ١‏ خابراتي 

الاسرائيلية يأن ابو نضال المنشق عى 
١ 1‏ 


ية سيشن 

هجمات خلال مسابقة كاس العالم ذكرة 

المقرر اقامتها فى شهريوتيو المقبل 

ِ المدن الايطالية الكيرى. . , 
من تاحية ثانية أعرب الرئيس الا 


وشارك كارتر أمس في ل 2 
حول العلاقاتٍ بين الولايات 


واودويا 
وردا على سؤال حول المعلومات 1 
سل حول اليا كن 
لقاء محتمل مع الرئيس 1 

اكدت مونتقمري ان كارتر يامل 

حدوث اللقاء الا انها رفضت اعطاء ال 


توضيح آخر. 
واأوضحت ان كارتر سيغادر فرنسا 
0 الى الترويج قبل ان ينتقل 





مرالقوات ب 
ببيوت -قن! - اعلن حزب ١‏ 
الاحرارالذي يتزعمه داد سعودديل 
الرئيس الليناني الاسبق 
الانسحاب من القوات اللبنادية ورك 
بيان للحزب أن اتستحاب الاحرارمرة 
القيادة العسكرية والسياسية للقواتع 
ل 

رفضه 

جاء! البيان. ني 
و البيان استخيام القائ 
للسلاح ضد|. المجتمع 1 
فى لاقت تنفسه تعاب ان نياسم. 
المجموعة 0 
وهو] فيما يعتقد مجلس قيادوٌرٍ 
القوات للاجتماع واتحاذ الموقف | 
من موافقة سمبرج جع قائد القوات علوي 
الاعتراف ياتفاق الطائق. 





ويتعمد بساقامة المعزيد مسن المستوطنات ‏ 


معلقون اذاعيون أن وزير الاقتصاد , 


اا 0 


.وقال وزير -خارجية العدو 

تنتمعنا. ميخات الى أن هذا 5-5 
يتحقق المسالة | 

مستصيلة. واضاف له التي تيدأ 
ذلك كفية على الرغم من انه يجب القول؟ 
م وم ا دا 
ممكن وغير منطقي بالتاكيد. 1 


'الحكومة اليوم م 
وكان وزير اسرائيلي سابق من حزب[ 
العمل وهو موشيه شاحال قد صرح بان! 
ببريز سيدعو الكنيست الى عقد جلسة : 
خاصة اليوم الخميس لعرض حي 
انتلافية برئاسته والتصديق عليها 
ولكنه لع يشر الى الاحزاب التيو] 
ستشارك فبها. د 
اميركا تخفض مساعداتها ! 
للمخيمات الفلسطينية 


عمان -قن! - اعلنت وكالة غوث 
وتشغيل اللاجنين الفلسطينيين - 
الاوتروا ان الحكومة الاميركيية خفضت 
مساهمتها بالوكالة في ميزانية الماح 
الحالي بمقدار عشرة ملايين دولارحيث 
يلغت خمسين مليوتا بدلا من سكين 


مليون دولاراعتادت التيرع بها سنويا. .. 































وميات فلسطين 


© كفر دان: فلاح الشيخ عو 
ملاح 51 عاما. 

© تايلس: الحاجة انشراح جميل, 
حيسييا -ة عاما. 

© غزةد اولبي داود طتوس ٠‏ 
عاماء الحاج كمال احمد زين الدين.٠‏ 
6 عاماء بشارة جريس قبرصي | 












م انه 






حاضل الاسلحة النووية والكيماويةلدى تل ابيب 


بوش يد صو صسدام لسعب تحسديسراتسه لاسرائيسل 
إميسركا تهنىء تمل ابيب بباطسلاق القسر التجسي 


ايترويت - دويتر - أتتغد الرئيس 


: وكان المتحدث باسم البيت الابيض 2 من جهتها وصفت بريطانيا التي تمهد 
الاميكي جوج بدض الرئيس العراقي مارلين فيتؤيوترقد قال ان بوش يرى ان لاسرائيل لشن عنوان على العراق. 
- 2 ا 0 3 تصريحات الرئيس العراقي غير وصفت الخطاب الذي القاه الرئيس 
3 و وتهديا 1 3 : 0 ا 
رنصف آسرائيل. وقال إلر: 5-0-6 مسؤولة». العراقي وتعهد فيه بالدفاع عن التراب 


ونجاهل بوش والمتحدتون ياسم الادارة 
الاميركية امتلاك اسرائيل للاسلحة 
الكيماوية والنووية واعتداءاتها المتكررة 


الوطتي والرد بعنف على أي اعتداء 
خارجِي بانه «متيره ويهدد ما اسمته 
السلام في متطقة الشرق الاوسط وأشار 


يستجاهلا اعتداءات وتهديدات اسرات 
نيليس هذا وقت الحديث عن استخدا 


رإسطحة كيماوية بيولوجية. ليس هذأ على الدول العربية. المتحيث باسم وزارة الخارجية الى أن 
وقت تصعيد التوترات في الشرق وناكيدا على تحالفها الاسترات خطاب لات جع 
ا ابيع التي كان يتن اسرائيل هنات الولايات المتحدة فيه العالم الى التفاوض لتخفيف وتدمير 
خلال رحلة الى القرب الاوس ا مه شل ابيب بنجاحها في اطلاق قمر الاسلحة الكيماوية ولكن المتحدث وقع 


في مغالطة عندما قال في وقت اخر أن 
ملاحظات صدام استتدت على أساس 
ان العراق سيوجه ضرية قوية أذا ما 
تعرض لاعتداء من اسرائيل. 


رئيس صدام الى سحب التصريحات 

0 ادل بها في خطاب اذاعه راديو 
هداد يوم الاثتين. 

كوت الرتيس العراقي قد قال في 
الخطاب ان بلاده تمتلك اسلحة 


1 واضاف أن يريطانيا تطالب العراق 
كيماوية وهدد بأحراق نصف اسرائيل ب العراق 


بالالتزام الجدي لتعهداته الخاصة 


أعتدت على الاك اي / : لوجيا 6 
2 ا العراق يشدة 0 القمر الاول في ايدول عسو وجا | 20 
د استخدام الاسلحسة واضاقت «اند اس بالتقدم / الخارجية العراقي نزار حمدون د اكى 
مه 00 والتكنولوجي الذي قد ينتج عن جِدَّا ان يلاده»مستعدة للدخول في مفاوضات 
وأضاف قائلا «لا اعتقد ان ذلك مفيد البرناسج موكنيا ذكرت في القت نفسه تتعلق بالاسلحة الكيماوية 0 


بمعارضة واشتطن لانتشار الصوارية 
في الشرق الاوسط وقالت أن اسرائ 
«تدرك قلقنا هذا حق الادراك». 


واعلن العراق أنه لا يريد الاسلحة 
الكيماوية ولكنه قال ان لديه الكيماوي 


البسلام ؛ في الشرق الاوسط ولا اعتقد انه 
فيفيد 
خطا». المزدوج لترد على أي اعتداء تووي. 


من العراق .. وهو بالتاكيد 


جتمع مع الملحق العسكري الامسيركي للمدةساعتين 


تساميسر يسطلب زيسارة واشنسطن لنتنسيق 
بسع الادارة الأمبركيسة للاعتسداء على العراق 


قال رأديو العدو ان رئيس الحكومة وزير 











الحرب السايق اسحق رايين وبحت معه تحذير الرئيس العراقي. 
الأسرب اي اسحق قشامير في الموضوع السايق وقد تيادل شاميير 
املتدعى العسكرى الا ورابين الاراء واستمع رابين الى يعد 50 
تل ابيب الى مكتبه مساء امس الأول الاقتراحات الهامة الت قدمها شام توزيع الكمامات 
وعْقد اجتماعا مطولا ومفلقا معه ردا على التهديدات العراقية. في تطور اخر قالت اذاعة جيش العدو ان 
استمر قرابة ساعتين واشار الراديو ان وقأل راديو العدوان شاميريواجه حاليا السلطات العسكرية الاسرائيلية 
تثاميي بحث مع الملحق العسكري ضقوطات شديدة من جاتب وزراء ستبادر خلال الايام القليلة المقبلة 
لا التحذيرات التي وجهها الليكود لحته على شن عدوان على بتوزيع الكمامات الواقية من الغازات 
الزئيس العراقي صدام حسين لاسرائيل العراق. : السامة على جميع الاسرائيليين في المدن 
والتي اشار فيها الى قدرة العراق على فى الوقت تفسه اجتمع وزير خارجية والمستوطنات والكييوتسات.. ويموجب 
تنمر نصف اسرائيل اذا شنت اعتداء العدو موشيه اريتز مع السفير الامبركي قرار السلطات العسكرية قان ذلك لن 
على العراق. المعتمد لدى اسرائيل وليم براون. يشمل القلسطينيون واتما سيقتصر على 
وتقل الراديو عن مصادر امنية قولها ان واضاف ان ارينزبحث مع السفير براون الاسرائيليين اليهود ققط . 


شامي يدرس حاليا أمكانية القيام 
بزيارة الى واشنطن تستغرق ثلاتة ايام 
من اجل التباحث والتشاور مع الادارة 
الاميركية بشأن تحذيرات الرئيس 
اق ويلورة موقف مشترك مع 
و 5 


وكان شامير قد اجتمع في منزله مع وزير 















تسير موجسود فى السطاب 
بغداد - كونا - اوضح العراق ان قادح «كرابترون» ذا الاستخدام التووي المحتمل 
الذي : 0 فترل ل ,الك ور الحضية الغربية لا جود ل ساسا قي 
الطلب أدث اية مراسلة من قبل العراق مشييا الى أن ذلك هو محاولة تستهدف صرف 
الانظار عن طبيعة مواد «المكثفات الكهربائية» المتعاقد عليها. 


عدسسة الكتبروئيسة تعصور | . ..... للرتفاع الروح المعنوية . .. .. 

أَكُمل القمر الصناعي الاسرائيلي دافق ؟» حتى صباح امس دل 

إكمل اليضية عد افق -7 قد اطلق | | 590 5 

ين هريمالا أشي ال النضاء من كاغدة اساي | | القسس الح - بتر قال الفلسطيوق ف اناي 
صدام حسين بتدمير تصف اسرائيل اذا هاجمت العراقت 


تسمى «بلماحيم» وهو يدور حول الارض في مدار ييضوي 
وقال حسام عويضة الرئيس السايق لتقاية المحاسبين في 
قطاع غزة «هذا يمثل احياء لروح التحدي للعدوان» .. وال 
ام يِ 






















وأقصاه 56٠٠١‏ 
ينيون اتهم فخورون بتحدي العراق لاسرائيل. 

وقد حول الفلسطينيون في الاراضي المحتلة مؤشرات اجهزة 
التلفزيون ليشاهدوا تقطية خطاب الرئيس صدام في 
التلفزيون الاردتي وقال يعض السكان انهم دهشوا 
_-- للتقارير الصحفية التي تصف تصريحات الرئيس صدام 
بانها تهديدات لاسرائيل... وقال كثبيون ان من حق العراق 
الدفاع عن نفسه ضد اسرائيل. 















إلعربية. 





مؤكدا ان العراق يتعرض لحملة عداكية 


الحسين: قسرار مسجلس السشيسوخ الامسيسركي 
حسول السقسد س يمسر سجسحسود السسسلام 


وسعيه الحتيث من اجل السلام 
والتقدم والتنمية اثار احقادا كثيرة لدى 
إعداء أمتنا فافتعلوا الحملة ضده 
ال مستندين مرة الى ححج 'ظنية ل 
: كبر التدس مدي ومرة الى افتعال اخبار وقصض يوا 
اتح الهف ارم لع بالجهور اطراف الحملة استخدامها ضد العراق 
لبثولة لتحقيق السلام في الشرق بالرغم من انكشافها وثبوت زيفها ولهذا 
الاوسط بل ويزعزع الامل بالوصول الى قان الرئيس صدام حسين لم يوجه 





واختتم الملك حسين تصريحه بالتاكيد 
على أن الحملة الظالمة التي تشن على 
العراق تفوض عليتا كعرب توحيد صفتا 
ومواقفنا دون اضاعة للوقت اتتصارا 
العرويتتا وحماية لوطننا العربي وتاكيدا 
لحقنا الطب سيب 
والتكنولوجي. 9 


أعمان - الوكالات - اكد العاهل 
الاردني الملك الحسين رتيس الهيئة 










ٍِ تهديدا لاحد ولكنه أكد قدرته على تدرس ني كلية 
قال في ت لوكالة الانباء. الاردنية سواجهة اي عدوان مبيت وحقه المتروع 000 ذاه 


ن القرار جام مفاجأة لنا لا من حيث في الدفاع عن نفسه ضد اي عمل معاد 
8 5 يا 3 من ل لو 58 وتق 05 1 ذلك ون 1 
1 1 نذ | ارتفعت وت الحملة العدائية ضده. 

واضاف ان أسرائيل دولة نووية ترفض 
الاتنضمام الى معاهدة عدم انتشار 


وقالت مصادر مطلعة ان لجنة من اعلى 
المستويات شكلت لدراسة الموضوع 
الذي هز ادارة الجامعة وترك انطباعا 
سينا بين اعضاء الجهاز الاداري 


ه المحتئة الاسلحة النووية بينما حرص العراق | لتفشي ظاهرة التسيب واللاميالاة 
المريية المحتقة. ع الانضمام اليها وتصديقها مما | بدليل الحالة التي اكتشقت مؤخرا. 

اضاف ان المدررات التى استند البها يعني فتح العراق لمنشآته امام | ومن المتوقع ان تعقد اللجتة اجتماعها 

ايوخ الاسوكي يشكلت مقدمة التقثيش من قبل هيتة دولية ومع ذلك | فى الايام القليلة المقيلة وذلك لاتخاذ 


تلاحظ ان الحملة مركزة على العراق بدل ١‏ 
ان تركز على اسرائيل الدولة النووية 
الوحيدة في الشرق الامسط الامر الذي 

نى بكل يساطة ان نوايا عدوانيا 
مي تقف وراء هده الحملة. 


قرار حاسم بشآن الطالبة وهي كويتية 
الجنسية.. وفي حالة اتخاد القرار 
يعتقد بان مصبرها سبيكون الفصل من 
الجامعة مع حرمائها من اكمال 
تعليمها اذا ثبتت اداتتها. 








قراره ليست سوى مجموعة من 
المغالطات . التي لا تحتاج الى تفنيد 
جم .من المقالطات الاسرائيلية 
ة آلتي كانت الادارات الاميركية 
المتعاتبة متذ_عام 17 ترقضهاء 
وقال العاهل الاردني إن اغلان اسرائيل 
مدينة القدس مدينة موحدة وعاصم 
هبو خوج على الشرعية الدولية 
وتعارض مع قرار مجلس الامن ؟ع” 
إمتلما أنه خرق واضح للقانون الدولي 


تدفع اكثرمنبالمائة 
«اتتمة المنشور ص-1١ع‏ 
الاتفاق بين البنوك. 


الذي يحرم احتلال اي جزء من أراضي والجدير بالذكر ان الاتفاق الموقع بين اليتوك حول أسعار القوائد على 
الغع بالقوة او ضمها. الدينار للعملاء تنص على أن نكون الاسعار يوميا واحدة حسب اسعار 
ل الحملة العدائية التي يتعرض السوق ومن يومين الى لا ايام بنسبة 1/77 5 يالمائة ومن خ الى 79 يوما 


بنسية 1١/9‏ 5 بالمائة ومن ”١‏ ألى -5 يوما بنسبة ١/1‏ /, يالمائة 
ومن 5١‏ يوما الى ١8١‏ بوما بنسبة 8 بالمائة ومن ١81‏ يوما فاكثر 
١ / +‏ بأمائة وكل من يخالف هذه الاسعار والاتفاقية يعاقب حسب 
ما هو متقق عليه بين الينوك 











اجتماع لوزراء خارجية 
التعاون العريي 


القاهرة - رويتر -قال مصدر رسمي 
مصري امس الاريعاء أن مصر ستحث 
العراق على تهدئة حرب الكلمات مع 
القرب واسرائيل. 

وقال المصدر أن وزير الخارجية المصري 
الدكتور عصمت عبد المجيد سيطلب من 
العراق تهدثة الموضوع وخقض حرارة 
الكلمات. 


ووصل السيد عبدالمجيد الى مان امس 
لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول 
الاعضاء في مجلس التعاون العربي 
الذي يضم مصر والعراق والاردن واليمن 
الشمال. 


وقال المصدر أته يعتقد ان مصر ستبلغ 
العراق ايضا أنه ليس هتاك حاجة لمثل 
هذه الكثمات الساخنة في الوقت الذي 
تسعى فيه مصرلمحادتات سلام مباشرة 
بين منظمة التحرير الفلسطينية 
واسرائيل. 





مانشستر - انجلترا - رويقر - اكدت 


مناورات بالذخيرة الحيسة | وزارة الداخلية البريطاتية جين 
للجيش السوري أسوأ تمرد للسجتاء هذا القرن في 


الذي تتزايد قيه المخاوف من 
قيام السجناء المتمردين بعمليات قتل 


وحشيهة, 1 

وقد توفي | السجين الذي كان في اتتظار 
محاكمته عن ارنكاب جرائم جنسية في 
مستشفى قريب متآثرا يجروحه التي 
أصيب بها بعد بدء التمرد قي سجن 


دمشق - رويتر - اجرت القوات 
المسلحة السورية مناورات عسكرية 
«تكتيكية» بالذخيرة الحية شاركت 
فيها وحدات من القوات الجوية وقوات 
الدفاع الجوي والمظليين... وقالت 
الصحف السورية امس ان وزير الدقاع 


العماد مصطقى طلاس وتائب رئيس تريتجويز في مدينة مانشسئر صبا 
الاركان اللواء علي اصلان حضرا متريد جونذ ف ف 
5 اسهد يوم اند وأصيب ١7‏ ضابطا من ضياط السجن 
اضى الصحف متى يدأت | يجروح امس الاول وهم يخوضون معركة 
المناورات ولا اين اجريت... وقالت أن كرس مع السجتاء للسيطرة على 3 
القوات المشتركة الم شاركت ف | السجن. ولكن لا يزال 759 7 
لمتاورات نفذت المهام الموكولة البها | متشددا يسيطرون على الوضع. 


ينجا. 


عمدت لك 5 3 
واعلنت وكالة الانباء السورية أن | اعلامية ذكرت ان ٠١‏ رجلا قتلوا في 


. «تشكيلا مدرعا» للجيش نفذ «تمريتا تمرد الذي اسفر عن تندمير السجن 

تكتيكيا» بالتعاون مع «القوات الجوية | بعاما ونالت السلطات انه لميتد الع 

لكان أن اليحدة متكت للاوراتها 

ة أن 5 «نفنت مذ و 

بنجاح ونجحت في ايقاف التقدم اميركا - بوش 

المفترض للقوات المعادية بمجموعة من | «تتمة المنشور ص-١»‏ 

الهجمات المعاكسة». البرنامج الفضائي الاسرائيلي». وقال 
رح أ ل اه 

لبنان يطالب فرنسسا | القدرات العسكرية لصاروخ 5-6 

باستيدال الميراج بطائرات | المراحل اكثرمن القمرالصناعي تقسه. 
مروحة وتشرت صحيفة معاريف الاسرائيلية 


مقالاا بعتوان ملا تتظروا الى القمر 
الصفاعي. انظروا الى الصاروخ». 
ونشرت خريطة توضح أن مدى الصاروخ 
الذي يقدر بتحو 1١,6٠٠‏ ا 


بييوت - رويتر - ذكرت مصادر رسمية 
أن الحكومة اللبتاتية طلبت الى فرنسا 
استيدال تسع طائرات مقاتلة قديمة 


من نوع ميواج يطاترات هليكويتر حربية | يغطي كل العراق ويصل الى طهران 
جديدة... وقآلت المصادر للصحفيين ان | ايضا. 

الطائرات التسع القرنسية الصنع | واستدعى وزير خارجية العدو موشيه 
سلمت الى لينان في اوائل الستينات | ارينز سقراء العديد من الدول الغربية 


وانها خارج الخدمة منذ عدة اعوام 
لحاجتها ألى اصلاحات كثيرة.. ولم 
تحدد المصادر قيمة هذه الطائرات 
آلا اتها قالت أن حكومة الرئيس 
اللبتاني الياس الهراوي مهتمة 


«للفت نظرهم» الى التحدذيرات 
العراقية. وصرح ارينز لسفراء اليايان 
ويريطانيا والمانيا الغربية وايطاليا 
واسباتيا ان «على الغرب ان يجد الرد 
ألكناسب على تحذيرات الرئيس 


باصلاحها اذا لم تقبل فرنسا اقتراح ) العراقي». 
المبادلة. وبحث أرينز هذا 1 سفيري 
3 فرنسا الان بييريه والولايات المتحدة 
| ضريبة اسراتيئلية على | ويليام يراون: 0 5 
البغال ف الجنوب سمه 
ببيوت - كوتا - ابلقت السلطا حرب اعصاب 





ب الديتي المتشدد اجودات 
اسرائيل ( 0 نواب) تتعهد حكومته 
يموجبه بتأبيد المستوطنات الموجودة 
فى الاراضي المحتئة. وتحدتت الصحف 
الاسرائيلية عن قلق عميق بين المقريين 


مزرعتي «بسطرا» و «قشكول» ان 


الماعز والة حاليا في مرحلة | ى. اد ا 
اأنجاب ويتعذ نه الى مكان اخرخوفا ين رئيس الجكومة: الاتدفالية ‏ أسحق 
من ان تتفقة | وعاش الاسرانيليون ساعات من الترقب 
ده في حين تتردد شائعات عبر الاذاعة 
تمرد فى تكنة مؤيدة لعون | والتلفزيون عن تاليف حكومة بين لحظة 


بيروت - كونا - ذكرت أتياء صحفية واخرى برئاسة ببريز. وصرح ببريز انه 
هنا امس أن تمردا عسكريا جرى الليلة 
قبل الماضية في تكنة عسكرية كبيرة 
مؤيدة لقائد الجيش السابق العماد 
ميشال عون. 

وقالت صحيقة الشرق ان ضباطا 
وجنودا في تكنة الفياضية الهامة 
بالقرب من وزارة الدقاع التي يسيطر 
عليها العماد عون والمشرقة على بيروت 
تمردوا على قيادتها مما ادى إلى حصول 
استتفارات في صفوف الجنود والضياط 
الموائين والمعارضين لقائد الجيش 
السايق. 

وذكرت ان العناصر المؤيدة لعون احبطت 
التمرد واعتقلت ثلاثئة ضباط بدا 
واحد يرتبة رائد ولم تشر الصحيفة الى 
مصدر معلوماتها ولكنها قالت ان حادثة 


فى أن يتسنى له نقديم حكومته الجديدة 
برلمان خلال يومين واعلن ببريز أنه 
وقع اتفاق تحالف مع حرّب اجودات 
ووافق على استمرار اقامة مستوطتات 
بالاراضي المحتلة. 
وذكرت مصادر من حزب العمل مساء 
امس ان ببريز سيعلن لهيرتزوغ أنه 
توصل الى تاليف حكومة تتمتع بأغلبية 
١‏ ناتبا في البرئان. واضافت أن بعريز 
ريما يقدم حكومته للكنيست اليموم 
الخميس أو الاحد المقبل 


جعجع 





التمرد هذه حصلت في ساعة متاخرة من | «تتمة المنشور ص-1» 

مساء امس الاول. تعزيزات من الاسلحة والذخائر الى 
ايميلدأ ماركوس اعلنت لجنة الوساطة أنها وصلت 
تبدأمن احذيتها لطريق مسدود. 


وسجل اطلاق نار متقطع امس على هذه 
الجيهات بعد ليلة من الاشتباكات 
العذيفة بالاسلحة من كل العيارات. 


تيويورك - رويتر - قال جيري سينس 
محامي أبميلدا ماركوس فى مرافعته 


خلال محاكمتها بتهمة الابتزاز | وكان عون قد اتهم جعجع يوم الثلاثاء 
والاحتيال انها لم تكن ترغب في | الماضي في تصريحات نشرتها الصحقف 
استخدام الثلاثة الاف زوج من الاحدية | بانه سيب النزاع بين المسيحيين ورأى 
التي وجدت في قصر الرئاسة في مانيلا | أنه من المستحيل ان تشارك القوات 
وان مقاسات هذه الاحذية لم تكن | اللبنانية في حوار محتمل من حل ششامل 
تناسبها على أي حال. للازمة اللبنانية. 


وقال سبتس يوم الثلاثاء الماضي «ان 
القلبين من الدول التي تجيد صناعة 
الاحذية. وقد أهدى لها صاتعو الاحذية 


واكد جعجع من جديد في المقابلة التي 
نشرتها صحيقة الديار أنه يرى أن من 
الضرورى الاعتراف يسلطة السرئيس 


عشرات متها أملا في أن ترتديها ولكن | اللبتاني الياس الهراوي الذي يرفض 
معظمها لم يكن مقاسه متاسيا». العماد عون الاعتراق بشرعيته. وامار 


وحاول سيتس ايضا أن يقسر ىاذا كاتت 
ايميلد! ماركوس تقضي ساعات في 


جعجع ان الامر بالنسية له ليس موقفا 
جديدا 
ارتداء تيابها والتزين قبل ان تزور حياً | وي 


هذا التصعيد الكلامي بين 


فقييا في مانيلا... وقال «لقد كانت رغبة | الرجئين القوبين في الجانب المسيحي في 
ماركوس ان تكون زوجته المحبوية رمزا | الوقت الذي طليت فيه لجنة التهدنة 
لشعبها؛ لقد شربت هذه الفتاة البائسة | اللبنانية المؤلفة من شخصيات 


من الختائق خلال الحرب»_وكان قد | سياسية ودينية مسيحية من اليطريرك 
عثر في قصر الرئاسة عند الاطاحة | الماروني نصر الته صفي اتخاذ القرارات 
بالرئيس القلبيتى السابق فرديناند | المناسية. ولم تتوصل هذه اللجنة على 
عاركوس على حوآلي ٠‏ + -؟ زوج هن | الرغم من اسابيع عديدة من الاتصالات 
الاحدية ومتات من الجوارب الجديدة | المكتفة الى ايجاد ارضية للاتقاق 
و- 7 معطقا من القراء السياسي بين عون وجعجع. 


2 الاتحاد السوفياتي 


اكثر تفاؤلا من ذى قبل. واعرب عن أمله ١‏ 





© قوات مكافحة الشغب البريطاتية تستعد لدخول السجن 


على جتث في المناطق التي تم 
استعادتها من المتمردين. 

ولكن والد رجل كان في السجن عندما 
بدا التمرد قال ان أيته شاهد ستة 
متهمين بارتكاب جرائم جتسية وهم 
يقتلون بوحشية بعد ان قام السجناء 
بمحاكمتهم. 

ومن المعتقد ان اكتهمين يارتكاب جرائم 
جنسية والذين يقابلون بالاحتقار من 
جاتب زملائهم في السجن الذي يعد 
أحد اكتر السجون أازدحاما في أورويا هم 
الضحايا الاكثر ترجيحا في أعمال 
العنف 


وقالت وزارة الداخلية أن "٠‏ سجيتا 
استسلموا امس الاول ولكن سجناء 
متمردين منعوا اخرين من تسليم 
أتقسهم. 
ومع حلول الليل امس الاول كان تحو 
عشرة سجناء لا يزالون فوق سطح 
السجن وهدد احدهم باشعال النارفيه. 















الاميروالدرويش (9) 


تساءل المفتي - وكان ضريرا - ماذا يحدت .. هل تمطر 
الدنيا .. 

مال تابعة عليه وهمس ‏ اذنه ان الكثب قد هز ننسه ونخر 
ما عليه من مياه فاغرق الجالسين جميعا .. 

زعق المقتى وهو ف مكانه : هذه نجاسة .. لتد نجسنا الكلب 
لعو تقعل الآن ؟6.. 

توقف الامير عن الضحك وقطب .. احس بالسام فجاة من كل 
ما يجري من عبث ؛ وكف الجالسون عن الضحك . ومال تايج 
المفتي عليه وقال له همسا : اغضب كلمتك الامير فوجم .. 
قال المفتي مستدركا - الكلاب عند المالكية لا تبخس . ما دام 
سودها بعيدا عنا .. 

تحول الامير فجاة من الاشتمام الى السام .. كان الكنب تد 
اخت ظلام الحديقة وراح ينطر حجسده بحيد! متهم ١‏ 
وتوافق سام الامبر مع اختفاء الكئب . ومن هنا فقد قال يصدرت 
تافذ الصير : ماذا بعد ذلك .. 

تصور المفتي ان الامبر يساله فقال - ئيس بعد ذلك شيء سوى 
الاستحمام والتطهر . 

قال الامير : يمن تبدأ؟ . 

قال الوزير - محاولا مجاراة الامير ف عيته - ليستحم 
الدوريش .. التفت الامير الى الدرويش وساله : ماذ؛ تقول ا 
هذا الرآي ؟.. 9 
تحرك الدوريش وواجه الامير وقال يهدوء ناعم اثار رفت 
الامير - اراكم تحاولون تعريتي والسخرية مني .. لا باس .. 
لقد بدآتم با .. واصبح من حقي أن ارد عليكم واحدأ 
واحدا .. ولنيدا يكبيركم هذا أو اميركم .. ان الملل رالسامة 
يعذبانه , ان الملل ينسدل عليه كالستار , ينشاه كانلضياب , 
يلتصق به كالصلصال . يحوطه كالهواء ؛ يتغنقل نْ دمه . ني 
تدفسه .. ف عقله » ينتشر منه ومن كل شيء حوله , حلما 
لوجه ما .. هنا استطرد نظر الدوريش .. في وجه الاميي .. كان 
وجه الامير ممتقعا كان احدا قد طمنه ف قلبه .. إاجتاحت 
الامير موجة من الحزن الداخلي العميق وتعدد الضة 
استاته واشار بيده الى السدرويش ان يصعت .. واستدار 
الدوريش واتجه نحو الوزير . 


0 
ان 





احمد يبهحجت 
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قانون سوفياتي صارم خاص بالانفصال عن الاتحاد 





ليتوانيا وموسكو بدأتا محصاد قات فيدر رددية 


والتسوتسر يتسزايسد بشان الخسدمسة القصتبر يك 


موسكو - الوكالات - يدأت جمهورية 
ليتوانيا التي اعلنت الاستقلال عن 
محادتات غير 
رسمية مع القيادة السوفياتية لكن 
التوتر يتزايد بشأن مسالة الخدمة 
العسكرية في الجمهورية. 

وقد اجتمع وقد يتألف من ثلاثة اعضاء 
من اليرلان الليتوائي امس الاول مع 
السيد الكسندر ياكوقليف عضو المكتب 
السياسي للحزب الشيوعي ا 
وهو مساعد مقرب للرئيس ميخات 


وقد اجردت المحادثات في الوقت الذي 
اقرقيه البرلمان السوفياني قانونا يضع 
شروطا مشددة لانفصال الجمهوبياته 
عن الاتحاد السوفياتي. 

ولم يذكر السيد أيجيديوس بيكوسكاس 
ممتل ليتوانيا في موسكو اي تفصيلات 
عن المحادتات واكتفى بقوله يعد 
الاجتماع لقد جرت مناقشة ولا يمكذني 
أن ادلي بتفصيلات. 


وكان قد اصر في مؤتمر صحفي عقده في 
وقت سايق على ان الوفد الليتواني الذي 
يرأسه السيد روموالداس اوزالاس ناتب 
رتيس وزراء ليتوانيا ليس وفدا رسميا. 
وقال لا يمكن أعتباره وفدا للتفاوض 
وانما يمكن وصفه بانه بعثة للنوايا 
الحسنية. 

وقد أبدى الزعماء الليتوانيون في 
تصريحاتهم استعدادهم للتفاوض حول 
كل تيء من الناحية الفعلية باستثناء 
الاسنقلال. وقد ابدى الاتفصاليون في 
ليتوانيا استعدادا اكير للتوصل الى حل 
وسط سيل من التحذير التديد الذي 
وجهه الرئيس غورياتشوف لهم في بداية 
الاسبوع. 

لكن صحقيا يعمل في راديو فينتيوس قال 
ان مسألة الخدمة العسكرية تثير من 


ألا 

وكان الهدف من أرسال وفد اوزالاس هو 
مناقشة هذه المسالة مع وزير الدفاع 
السوقياتي ديمتري يازوف لكن 
ييكوسكاس قال ان الوزير رفض 
استقبال الوفد قائلا على سبيل 
السخرية ان ليتواتيا اعلنت استقلالها 
وانه ليس مخولا سلطة مقايلة وفود 
أجتبية. 

وكان الرئيس الليتواني فيتوتاس 
لاندسبيرجس قد قال للمجندين الشهر 
الماضي انهم لم يعودوا ملرزمين ياداء 
الخدمة العسكرية الانزامية فى القوات 
المسلحة السوفياتية. 1 


وتبتى اليرلمان السوقياتي امس الاول 
قانونا حول انفصال الجمهوريات 
السوقياتية عن الاتحاد يفرض على 
الجمهورية الراغبة في ذلك عملية 
طويلة تستفرق خمسة اعوام ويقيم 
العديد من العوائق في طريق حصول 
الجمهورية على استقلالها. 

ويتص القاتون على عملية اتفصا 

تستغرق خمسة أعوام لا يمكن أن تيد 
ألا يعد استفتاهء محلي يجب أن يوافق 
بنتيجة تلثا سكان الجمهورية على 
الانفصال. 

ويعد خمسة أعوام من المفاوضات 
التتي تتتاول في شكل خاص العلاقات 
الاقتصادية والمالية بين الجمهورية 
الراغية في الانقصال وبين موسكو يعلن 
مجلس تواب الشعب - البرلمان الموسع 
- قراره في شأن استقلال الجمهورية 
المعنية. " 


نداء من بوش 
من جانبه كرر الرئيس الاسيركي جورج 


يوش دعوته إلى القادة السوفيات 
والمسؤولين الليتوانيين بانتهاج طريق 






























الحوار وسيلة لحل الازمة الليتوانية 
حلا سلميا واعرب يوش عن تفاوله ازاء 


البيانات الت ت مؤخرا عن ١‏ 

المسؤولين الوكين والقي تحمل في حوارصريع 

طياتها رغية في الحوار مع موسكو. لدى وصوله الي ونشتطن 

ووصف الرئيس الا تصريحات وير الخارجية السونيا 

أدلى بها للصحفيين خلال جولة يقومر شيناردنادزة لاجراء محادثا 

بها في ولايات الغرب لاد 5 زعماء اميركيين ان موسكو تريد حن: 
التغييرات التي طرأت على مواقف صريحا» مع ليتوانيا لحل إلا 


المسؤولين الليتوآنيون والقادة السوفيات اعلان الجمهورية والاستتلال. 


كلمة الرأي العام» 
ةلتكو مكاج : ١‏ 


حيالها... أو, حتى, لو قلت ما احلى انكحل يي شين 
اسرائيل. انكء فورا, تكون كمن كفر وتصيح أرهابيا 
ودنيتا ومتبوذا): ويقرضون شليك الحصار وانمدنة 
واللعنة. 

وانت ما الذي فعلته ؟! ان كل وسائل الدمار والقتل 
الجماعي: من هيروشيما الى فييتنام الى ابنان 
وفلسطين: كان الغرب ذاته هوالذي اخترعها. وراجح 
يحرق البشر بها في حروب التجريب والاغتصاب... 
بينما نحن العرب. العرب المساكين. بالكثير كان 
عندنا ذلك السيف,. وريّما المنجتيق !لذي. كمثل دا 
يفعل اطفالنا هذه الايام: كان يقذف بالحجارة 
ايضا. 

ملعون ابو هذا العالم. ملعون ابو هذا الذي يردينا 
بكل ما فيه من وحشية وكذب ونقائص... ويقهر نينا 
كل امل وكل شرف وكل طموج... ! 

وماذا أيضا ؟ قال: يجب لرؤوسنا أن تنزل بعد :! 


تعلن وزارة المواصلات انه ف الفترة الاخيرة 
قامت احدى الشركات ينشر اعلانات فق الصحف 
المحلية عن وجود اجهزة تيين رقم المشدرك 
الطالب, الامر الذي سوف يحد من موضع 
| المعاكسات, ويعد فحص هذه الاجهزة بالوزارة 
| تبين انها تعمل بصورة مشابهة #جهزة المناداة 

(803815) اي ان الشخص الطائب يجب أن 

يبرمج رقمه حتى يظهر الرقم على الجهاز المملن 
عنه وبالتالي فان رقم الطائب سوف لا يظئير 
بصورة داتية, خلافا لما ذكر ف الاعلانات وهذا 
الامر سوف لا يمنع المعاكسات. كما تتوقم 
الوزارة ان مثل هذه الاجهزة ستسبب امور 
اخرى حيث انه يجوز لاي شخص إن يبرمج رقم 
شخص اخر عليها ويالتالي قد يترتب عن ذلك 
مشاكل 


هذا وتبين للوزارة ان هذه الاجهزة المعلن عنها 
تتعارض مع انظمة الوزارة اذ انها تقوم بحجزر 
الخطوط ف المقسم لفترة ثلاثين ثانية في حالة 
عدم رد المشترك المطلوب ويالتالي تعرقل اعمال 





الكريم ان هذه الاجهزة غير مسموح بها فٍْ 
الكويت وان الوزارة لن ترخص ياستعمالها. 


1 


في نظرتهم للمشكلة بانها تطورات 
مشجعة. 

















خلال الاسيوع 
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ب ا ا 
علجتة 
«الرأى العام» 


أن هتاك اسنقالات ف اتحاد العاب القوى سيعتن عنها 
المقيل ‏ وذلك يسبب تصريح رئيس الاتحاد 
الذي أساع تلحركة الرياضية والى ابناء الكويت كما علمت 
«الرأي العام » أن اللاعبين قدموا احتجاجا الى الجهات 
المسؤولة لرد حقهم واعتيارهم وانهم لن 0 اي نشاط 
فى الاتحاد اذا لم يجر تحقيق مع الرئيس! 


ني ل ني 


© الشيخ نار يتسلم درعا من احمد الدوب 
استقبل وزير الشئون الاجتماعية والعمل انشيخ ناصر محمد الاحمد الجاير 
بمكتبه بالوزارة صباح امس كلا من احمد الدوب ويحيى جاير من مجلس ادارة 
نادي التجديف والش راع حيث قدما له درع التادي. 


ب ا 


ا 
















2211”ظ 





السب تالمقيل الجمعية 
العمومية لالعاب القوى 
تعقد في مقر اللجنة الاولبية 
الكويتية والاتحادات الرياضية في 
حولى الساعة العاثترة من مساء 
يوم ألسبت المقيل اجتماع الجمعية 
العمومية غير العادية لالعاب القوى 
ونلك بمقر الاتحاد الكويتى لالعاب 
القوى بالدور الاول ٠‏ وذلك لمناقشة 
الموضوعات المدرجة على جدول 
الاعمال وهى + 

- زيادة عدد الاعضاء الى تسعة 
اعضاء بدلا من ثمانية اأعضاء . 
- الغاء يتد التعيين لعضوية 
مجلس الادارة . 

- اضافة منصب امين السر العام 
المساعد . 

هذا ويرجو الاتحاد الكويتي لالعاب 
القوى من السادة مندوبى الاندية 
الرياضية مراعاة ان الاجتماع 
سيعقد في قاعة الاجتماعات بالدور 
الاول في مبنى اللجنة الاولبية 
حيث امقر الجديد للاتحاد . 


























عاق قاذ 5 اك اك 


تكتار عويطة ضمن افضل لاعبي التمانينسات 


اختارت مجلة الجامعة الدولية لالعاب 
القوى العداء العالمي سعيد عويطة 
ضمن افضل العدائين العشرة الاوائل 
خلال الثمانيتات. 
هذا وقد شارك في عملية الاستفتاء 
«رويي بارياتت» رئيس تحرير مجلة 
«لكيب» القرنسية وآلان يلون رئيس 
قسم اب القوى بتفس المجلة. 
وكان الاختيار بعد عملية الاستفتاء 
كما يلي: كارل لوميس من الولايات 
المتحدة الاميركية؛ وسعيد عويطة من 
المملكة المفربيةء وأدوين موزي من 
الولايات المتحدة الاميركية وسيثيان 
كومن بريطاتيا وسرحِي بويكا من 
الاتحاد السوفياتي» وهاري لايتدولسن 
من الولايات المتحدة الاميركية ورولاند 
تهمان من الولايات المتحدة الاميركية 
وروجي كنقدوم من الولايات المتحدة. 
ديقي كرام من بريطاتياء ويودي 
صديق من الاتحاد السوفياتي. 


لثالث لدوري القدم 





تعسادل 0 مسع الجفسراء بسدون اهداف رغم كثافة هجومه 


كتب فهدخلف 

تعادل فريقا الجهراء والنصر بدون 
اهداف فى بداية الق الثالثت من 
الدوري العام بكرة القدم ؛ ويلك ارتفع 
الجهراء برصيده الى )٠١(‏ نقطه 
ولا زال في صدارة الدوري :كما اناق 


النصر نقطة ثميتة 5 لرصيده حيث اصيح 
)١1١‏ نقطة ولا زال فى المركز 
السانس وقد أدار الثقاء الحكم حسين 
ميان وساعده الحكم الدولي شعيب 
محمد وعلى عمران . وكريم تصار حكم 
رايع وقد كان انذر الحكم سالم ناصر من 
النصر ومتديل سعد من الجهراء . 


الجهراء لعب للقوز ولكن 


قدم فريق الجهراء مياراة قوية في 
هجومه ودفاعه ابتفاعء الفوز وتعزيز 
رصيده لصسدارة الدوري ولكن التصر 
تمكن نديجة ترابط دفاعة القوى ويعض 
مشاغبات معاجميه من محاراأة العاب 
الجهراء الذي افتقر للتسديد المركز, 
وقد لعب الجهراء معتمدا على الكرات 
الطويلة والعالية لرأس نواف جديد 
وحمد عبدالكريم الذي استسلم 
للرقابة. وقد سائد خط الوسط 
مهاجميه بتمويلهم بالكرات العرضية 





والبينية وشاهط الجهرا : كلب فترات 
الشوط الاول الا ان العابه افتقدت 
للتركيز الايجابي ؛ ونجح عبدالرحمن 


حمد فى فتح اللعب على الجناح الذي 
شغله ومرر العديد من الكرات العرضية 
وكان اخطرها ما اننرد به نواف جديد 
قبل نهاية الشوط الاول وسدد الكرة 
لترتطم في القائم ويضيع هدف مؤكد 
للجهراء . اما شريق النصر فكانت 





هجماته تعتمد على مهارات كان 
الشليمي وابراهيم مرزوق اللذان نجحا 
ايضا في ) مشاغبة دقاع الجهراء ومنعه 
من التقدم للمشاركة الهجومية وجام 
خط وسط النصر حذرا فى تمريراته ويرز 
محمد مجاهد وصالح الشريدة في دعم 
الهجوم ولكن لتراجعهما للدفاع غالبا 
مكن الجهراء من السيطرة على الوسط 
مما اريك دقاع النصر وزيادة الضقط 


كؤوسالفرقالاوروبية 





عليه ٠‏ ويخرج التصر متعادلا مع 
الجهراء في الشوط الاول بدون اهداف . 


هجوم كثيف بدون اهداف 


لعب الجهراء بطريقة هجومية مكثفة 
خلاق الشوط الاول وشارك محمد 
أبراهيم بدلا من عبدالرحمن حمد 
ومهيزع هزاع بدلا من احمد عبدالكريم 
ليتقدم منديل سعد للهجوم وتبدا 
سلسلة الهجمات الخطرة على مرمى 
النصر نتيجة قتح اللعب على الاجنحة 
ويستمر الجهراء في ضقطه الشديد 
ولكن بدون نتيجة وتبداً التسديدات 
تؤدي فاعليتها يتراجع فريق التصر 
الذي يرغب في تأمين مرماه نظيفا فيتم 
تبديل عيد عبدالته وخالد الشليمي 
وتزول فارس سياف ؛ وناجي 0 
قة الوسط 

الجهراء 0 ا النصر ًَّ 
كمال وأبراهيم ل ويتقدم نواف 
جابر ويبدا التسديد من بعيد ولكن 
اغلبها ياتي يجانب القائمين ون 

التصر وبكتاقة وبسالة دفاعه في نقتي تيت 
الكرات العالية ورقاية هجوم الجهراء 
وتخفيف العبء ويلجا لكشف التسلل 
الذي استسلم له الجهراء . ولقد قدم 
الغريقان مباراة حماسية في ادائها 
خلال الشوطين تجح فيها النصر بامتياز 
ف كسب نقطة ثمينة من الجهراء . 


سصبن و ريا يتصادل مع موناكو في عقر دارة وبريمن مع فيورنتينا 


ماجد برغ الاول في 
المانيا الشرقية” 


بفارق نقطة واحدة واصل فريق 
ماجديرغ اعتلاءه لصدارة قائمة 
الفرق المشاركة في بطولة الدوري 
الالماتي الشرقي لكرة القدم ب فوزه 
امس آلاول على نادي قور: 
بهدف مثايل لاتىم رغم اقامة 
المباراة على ملعب الاخير واسفرت 
بقية مياريات الاسيوع التاسع عشر 

في البطولة عن النتائج انتائية :فوز 
ريق لينبريج على انديجي كويتس 
بهدفين مقابل لاثيء وقوز هاللي 
على ستال بهدف مقايل لا شيء وفوز 
أيرقروت على دينامو دريسون 
بهدفين مقابل لا شيء وقوز يرانديرغ 
على ويسموت يثلاثة اهداف مذ'يل 
لا شيء وتعادل يرلين مع كارل 
ماكس دون اهداف وقوز زيتا على 
روستوك بهدف متابل لا شيء ويهذه 
النتاتج يصيح ترتيب فرق البطولة 
على الصورة التالية : 





ماحدبرغ الاول برصيد 117 نقطة 
دينامو دريسون "؟ نقطة ويرلين 
الثالت برصيد ٠0‏ : 6 نقطة . 


معرض للامارات في دورة 0 
كاس العالم 
تستعد آدارة المعاوض بززارة 
الاعلام والتقافة بدولسة الامارات 
لاقامة ممرض - أسبوع الامارات يضم 
بايطاليا خلال شهر بوتيو القادم 
أثناء مشاركة منتخب الامارات 
فى نهائيات كآس العالم لكرة 
لشم يد لابراز الوجه الحشاري 
الذي شيدته الدولة خا 
ا عشرعاما 
وسيضم المعرض اهم المنتجات 
والسناعات اليدوية لدولة الامارات 
العربية المتحدة ونقل التراث 
الحضاري بالاضافة ألى 
استعراضات لفرق الفنون القعبية 
وجناح خاص عن الحركة الرياضية 
بدولة الامارات. 





تعادل موناكو الفمرنسي وسميدورينا 
الايطالي تذانا في مباراة كرة القدم التي 
أقيمت مساء امس الاول في موناكو في 
تهاب نصف نهائى كأس الانبية 
الاوروبية حاملة الكؤوس. وكان موناكو 
متقدما في الشوط الاول ١/صفر.‏ 
حضر المباراة ٠‏ ألف متفرج تصفهم 
من الايطاليين لان جنوى تيعد عن 
موناكو - - ؟ كلم فقط ويعد 70 ثانية 
فقط انذر القرنسي توريه المخاشنته 
الايطالى لومبارنو. ويعد دقيقتين ونصف 
ارسل الليبيري جورج ويه كرة ممتازة الى 
الارجنتيتى راموز دياز قسددها من 
ثمانية امثار فوق المرمى الايطالي 8 
عليه لومباردو وفياللي» ومارس 
الايطاليان فيركوود ومانشيتي رقابة 
صارمة على ويه ودياذ وسدد زميلهما 
فيراتج الى جائب الحارس الايطالي 
ييالوكا في الدقيقة ثم صد بيالوكا 
كرة قوية لدياز في الدقيقة ١‏ الى أن 
لعب الاخير الكرة من ركلة ركنية في 
الدقيقة 7غ وحولها ويه داخل الشياك 
الايطالية يرأسه. 
الشوطالتاني 


وفي الشوط الثاتي بدأ سمبدوريا في حال 
أفضل وتائق الحارس القرنسي يتور 
فق صد كرة خطرة سددها مانشيتى اثر 
تمريرة من فياللي في الدقيقة ع © وأهدر 
الفرنسي فيراتج فرصة ممتازة في 
الدقيقة /61 بتعريرة من دياز.. وفي 
الدقيقة 4لا خاشن قلب عد يني 
السنقالي روجيه مندي 
قسجل فيائلي من ركلة ا 
نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة 4/ برا ُ 
أثر تمريرة من مانشيني. وفي اول ) ألنسة 
له قي المباراة سيد قأبريس ميج الكرة 
فلمست قدم زميله دياز ومرت من فوق 
الحارس الايطالي معانة هدف التعادل, 
والنتيجة من مصلحة سمبدوريا الذي 
سيقوم بدور المضيف في مباراة الآياب 
بعد اسيوعين. 

متل موناكو: ايتوري وفاليري ويوتي 
ومتدي وسوئور مبويل وقيراتج «ميج» 
وديب وتوريه «قوفانا»ه وويه ودياز. 
ومتل سمبدوريا: باليوكا ومانيني 
وفتركوود وياري وايفرتيتزي وفيكدور 
«سبالسونا» ولومياربو وكاتانيك 





© لاع موناكو مارسيل ديب يمر من جيثوا دجم ساميدوريا 


ودوسينا وفباللي ومانشيتي. 
ومن جهة اخرى تعالي قريقا فيدر 
بريمن الالماتي القربى وفيورتتيتا 
الايطالي ١ ١/١‏ في يريمن أمام 6 آلف 
متفرج فى ثهاب تصف 0 كاس 
ا الاورود لكرة القدم... سجل 
تدوتشي مخطأ في مرمى فريقه» هدف 
ا في الدقيقة 1١‏ يعدما كان 
فيورنتينا متقدما يهدف سجله نابي في 
الدقيقة 2لا. 
وسيطر بريمن على اللقاء لكن دقاع 
فيورتتينا كان حديديا وعرف كيف 
يتعامل مع علب الهجوم الالماني الدولي 
كارل هايذز ريدل. ومن | ة الخطية 
الوحيدة لفيورنتينا سجل نابي هدفاء 
وقبل النهائي بتلاتين ثانية حاول 
الحارس الايطالي لاتدوتشي الامساك 
بكرة مرفوعة من ركلة ركنية فاودعها 
شباكه . 
مثل بريمن: ريك وبراتسيت ويوروفكا 
واوتن وبوكتقيئد «هرمان» وفولتر 
وفوتافا وايلتس وريدل ونودبارت ورافر. 


ومثل فيورتتينا: لاندوتشي ويا 

وييولي ومالوزي وبين ودل ليو كي 
وياجيو ونابي «اتتجدهري» ويوزو 
«كاليقاري» ودي كياراء 


الأحد بطولة الدوري 
العام للمبارزة 
أصدر اتحاد الميارزة جدول مياريات 


يطولة الدوري العام للناتئين 
كر سيف المبارزة (ابيية) 


شيش (فلورية ) فرق 

د المباريات في يوم الاحد 
المقبل المواقق 8 ابريل وتستمر 

يوم الخميس الموافق 117 
ابريل الحالى بمشاركة فرق أندية 
السامية والجهرراء والييموك 
والكويت والقادسية والعربي 
والشباب للبطولتين. 








هذا وقد ذكرت المجلة في الانجازات التي 
حتقها سعيد عويطة / وفي الارقام التي 
حطمها. 


فوزالكويتية على 

الموانىء 2/1 
فى اليوم الثالث لنورة الوزارات 
والمؤسسات الحكومية الرمضانية 
الاولى لكرة القدم أقيمت مساء امس 
الاول مباراة بين فريقي الخطوط 
الجوية الكويتية والموانىء والتي 
انتهت بفوز الكويتية بنتيجة 7/6. 
وق نطاق مباريات البطولة نقسها 
نقام في التاسعة من مساء اليوم 
على ملعب الاتحاد بالعديلية مياراة 
بين فريقي وزارة الصحة ووزارة 
الدقاع. 


نتائج مياريات دوري 
الشرطة لكرة الطاولة 
ضمن مباريات بطولة خروج المقلوب 
, تتس الطاولة لموسم 5١/84‏ 
تقام على صالة اتحاد الشرطة 
ضاحية عبدالته السالم اقيمت 
مبارا تان الاولى فازفيها فريق الادارة 
العامة لكلية الشرطة على فريق 
الادارة العامة لامن المنشآت 
والقوات الخاصة بتتيجة ولد 
والثاتية فاز فيها فريق محافظة” 
الاحمد: على قريق الادارة العامة 
تحقيقات ينتيجة نتيجة ؟1/|صقر. 
الشؤون : تفوز عسلى 
الاسكان ١/صقفسر‏ قِ 
الدورة الرمضانية 
قي اطار الدورة الرمضائية لكرة القدم 
وألتي تقام بنظام خروج المغلوب من 
اول مرة والتي تنظمها اللجنة 
الرياضية للوزارات والمؤسسات 
الحكومية المنيتقة من اللجنة 


الاولبية الكويتية.. تقايل مساء يوم 
الاثنين الماضي فريقا وزارة الشؤون 
الاجتماعية والعمل والهيئة العامة 
للاسكان على ملاعب اتحاد الكرة 
وفاز في المباراة فريق وزارة الشؤون 


الاهداف التي تجعله من المياراة 
بنتيجة كييرة ومن المتتظر ان يرتفع 
مستوى اداء لاعبي الشؤون في 
المباريات المقبلة. 


فوزسويسرا على روماتيا 
1 


قازت سويسرا على روماتيا ١/7‏ في 
مباراة دولية ودية بكرة القدم اقيمت 
مساء امس الاول في لوسرن 
وخصص ريعها - ٠١‏ الف فرنك 
سسويسري للمنتهعب الضيف 
لمساعدته في الاستعداد مونديال 
ايطاليا وتنازل لاعبو سويسرا عن 
مكاقآاتهم ّ 

وقد نقدمت رومانيا فى الدقيقة 6 ؟ 


هدق 
سويسرا في الدقيقتين 5 5: و2848 
ديترويت بيستونز يفوز 


فاز ديترويت بيستونز على يوسطن 
سيلتكس ل َي دوري 
الرابطة الوطنية لكرة ألسلة في 
الولايات المتحدة كما قاز نيويورك 
نيكريوكوز على كليقلائد كافاليهز 
6/1 في نفس البطولة. 

وفاز جولدن ستيت ووريورز على 
أورلاندو ماجيك 177/1719 





وفيلادلقيا على هيوستون روكتس 0" 


7 وشيكاغو يولز على 
أنديانا بيسرز ٠١7/١١6‏ 
وميئيسوتا تمبروولقز على سان 
أنتونيو سبييز 50/837 ويوتا جاز 
على تشتارلوت هورتتس 
للا 1 

وفاز لوس اتجلوس كلبيرز على ' 
سكرامتتو كيتجز 1١-5/1154‏ 
وسياتكل سويرس وتيكس على 
بورتلاند تريل لبيزيز 9166/9 
وتقلب فينكس صنر على دالاس 
مافريكس 1١1/111‏ 























علم امس الاريعاء في ث 


خلال المباريات الدولية. 

















شتوتقارت في مدينة درسدن. 





مصسر تلفي الدورى ليتضرغ فرغ اللاعبسون لكاس العام 


اعلن مسؤول باتحاد كرة القدم ان 
الاندية المصرية وافقت على عدم 
استكمال مسابقة الدوري العام ليتفرغٌ 
لاعبو الاندية الكبرى المشاركين في 


الفريق القومى للتدريب استعدادا 
لمسابقة كاس العالم في ايطاليا. 
وكانت اخر مرة تلغى مصر فيها مسابقة 


الدوري اثتاء حرب /ا95١‏ مع 


سرائيل. 

وقال المسؤول ان الاندية وافقت على 
أقامة مسابقة كآس مصر بصورة جديدة 
اقترحها اتحاد كرة القدم 

وكانت الاندية قد لعيت الدور الاول 
تحت نظام مضغوط شكت منه معظم 
الاندية. 

واعلن محمد السياجي عضو مجلس 





كوريا الجنوبية تلج اسالها على «شيشون الصغير» 





تعلق كوريا الجنويية امالها للفوز 
بيطولة كاس العالم لكرة القدم على 
لاعب خط وسط يشتهر با 
اشعشون الصغيي» يقول أن مصدر 
أنوته وسرعته ومهارته يكمن في شعره 
الكستنائي ١‏ 

وقال المدير الفني منتخب كوريا 
الجشوبية لي هو ثايك أن اللاعب 


وقال لي الذ 
الاسيوية في العام الماضي 
منتحخب اسيوي يصعد إلى نهائيات 
البطولة مرتن تين متتاليتين و«اته من 
الناحية الفنية لاعب بارع تماما وقادر 
على اختراق الدفاعات الصلية وخلق 
فرص تهديف» .. الا أن كيم قد يستحوذ 
على الاضواء فى ايطاليا لمهاراته الكروية 
الواضحة. وقال ‏ كيم «هناك البعض 
النين يكرهون شعري ويريدون 8 
اقتصه ولكن كيف يمكن أن ب 
شمشون قويا وقد قص شعره». 

ومن النادر تماما في وريا الجنوبية 
العثور على رجل طويل الشعر حتى بين 
الطلية المتشددين. 

وولد كيم عام ١55‏ في قرية يانجيا 
بود يع قي شرق البلاد ويد لعب م 
كرة القد وهه في سن الحادية عشرة 
ويزغ تجمه عام ١942‏ خلال بطولة 





قورة رمضايه ن دابنيات درة القدم لمحافظة الجهراء 


عقد اجتماع يركاسة عايد محمد سالم 
الشمري مشرف عام مركز شياب 
الجهراء ‏ ويحضور مدير عام جمعية 
الجهراء التعاونية واللجنة المتظصة 
للدورة وقد تم الاتفاق على ان يقيم مركز 
شباب الجهراء بالتعاون مع جمعية 
الجهراء التعاونية دورة ومشانية قّ 
سداسيات كرة القدم يوم الاثنين 5 1 
0 ٠هالموافق‏ 5/غ/ 4-١‏ 
باتن 


شروط الدورة: 
- تقام الدورة بطريقة خروج المقلوب من 
مرة واحدق 
- يتكون الفريق من (7) لاعبين + 
لاعيين احتياط 

- آخر موعد الاسماه 
السبت ومضان ٠غ‏ ١ه‏ المواقق 
/رع]/ ١‏ 6 الساعة ١١‏ مسام 
- يتم تسليم الاسماء يوميا من 
الساعة - ؟,م الى الساعة ١١‏ مساء 
بمركز شباب الجهراء. 
- زمن المباراة )١١-(‏ دقائق على 
شوطين ب دقيقة راحة. 
عدر 0 حالة تعادل فريقن تلعب تلاث 


















وكتشف لاعب الوسط في فريق ديتامو درسدن الالماني 
الشرقي ماتياس سامر خلال مباحثاته للانضمام الى 
تادي شتوتقارت ان الشرطة السرية الالمانية الشرقية - 
ستاسي - وضعت ميكروفونات في غرف الملايس الخاصة 
بلاعبي فريق شتوتغارت خلال مباراته ودرسدن في 19 
ابريل ١9489‏ فى ذهاب الدور نصف التهاتي 

الاتحاد الاوروبي وي فندق ٠‏ - بل فو - مقر اقامة بعثة 





شيء موسق أن ب 


نانيا الخسر فسيسة 


فج اود ججح ا لجو ا لب وا 01 


539 وف تلك المبآراة تحدث مدرب شنو شتوتغقارت ارى هان الى 
سامر فاستدعى الترطة السرية اللاعب في اليوم التالي 
واتهمته بالعمل على التحضي للفرار من جمهورية المانيا 
الديمقراطية وهي جريمة ة عقويتها السجن. وتجح سامر 
في ازالة الشبهات عن نفسه لكن بعدما دفع غرامة باحظة 
لاتصالات يها 
يذكر انه 2 اجتماع استتتائي عقده الاتحاد الالمانذ 

الشرقي لكرة القدم الاحد أ ماضي كشف المدرب السايق 
لفريق ماغديورغ ان الشرطة السرية وضعت ميكروفونات 
فى غرف ملابس قريق بايرن ميونيخ الالماني الغربي خلال 
لقائه وفريق ماغدبورغ عام 1١51/4‏ في كاس اندية افروبا 


شتوتغارت ان قضية جديدة تسفغل 
حاليا اوساط كرة القدم فى المانيا الترقية وهى تتعلق 
بالميكروفوتات الخفية المركزة في غرفة ملايس أللاعبين 


بطلة الدوري. 


أدارة اتحادكرة القدم ان النظام الجديد 
للمسايقة يشترك فيه 8 ؟ ناديا يضم 
اندية الدوري ار والدرجة الاولى 
الى اريع مجموعات 

ا موا ا وا مصري 

والاتحاد وهي الاندية التي تأهلت في 
الموسم الماضي الى الدوري قبل النهائي 


وستلعب كل مجموعة مبارياتها ينظام 
الدوري من دور واحد ويصعد الفائزان 
بالمركزين الاول والتاني من كل مجموعة 
الى دور الثمانية لتسير المسابقة بعد 


تلك ينظام خروج المغلوب. 

وقال الي جر .أن المسابقة الجديدة 
ستيداً في 5 ايريل وتتنتهي بنهاية 
شهر مايو المقيل. 


© متتخب كوريا الجنوبية 
دولية فى سيئول.. وقال ان السبب وراء 
تألقه في بطولة كاس العالم في 
المكسيك عام ١5/5‏ هو عدم الخيرة. 
وكانت كوريا الجنوبية قد تعائلت 1 
منتخب يلغاريا الا انها هزمت 5/* 
0 أيدي ايطاليا 77/19 على ايدي 

الارجنتين. 

وقال كيم «لم تكن لدي الخيرة قبل 
ذهابي الى المكسيك للعب امام فرق 


0-00 اللجنة المنظمة 
ضريات جزاء اذا استمر التعادل تثعب 
ضرية واحدة لكسر التعادل. 

- بحق للديوانيات ولكل هيئة او وزارة 
بالمنطكة أن تشارك بفريق بكشف 
معتمد من قبل الهيئة أو ارق 





- يلتزم كل فريق بزي رياضي موحفب 
- سوف تغام القرعة وتعلن اسماء 
الفرق المتبارية في الجداول الخاصة 
بذلك يوم الاحد ١5‏ رمضان 6ؤأ5ه 













يصرح رئيس اتحاد العاب القوى ويعلن ان . 
اتجاؤات الكويت" كا من خلال تعاطي المتقطات من 
قبل لاعبى الكويث ونحن نعرف جيدا أن ابتاء الكويت 
بعيدون كل البعد عن كل هذه الامور ولن يقيدوا أي 
متشطات.. يا ترى اين المسؤولون في الحركة الرياضية من 
استدعاعء رئيس الاتحاد واتخاذ اما يرونه مئاسيا مع 
1 التحقيق في تهمة خطيرة ولاول مرة تنطلق بحق الكويت 
: وابنائها. 


م لج ا 1 0 ا 1 








































































مع رأسماليين غربيين. 


© السياجي 


قوية مثل هذه. كنت عاجرا انذاك الا ان 
الوضع سيكون مختلنا هذه المرة»». 


اللمب لناد ! يعد كاأس 
وتديد د 'ورفدي 
العا و لاعب خط وسط في نادي 
داوو رويائز وقال انه تلقى عروض 3 
اندية نمساوية وهولتدية... واضاف 
قوله «احلم يان العب في اوروياء يجب 
على السمكة الكبية أن تعيش في قناةً 


عميقة .. 


الموافق 8 ؟/ كم الساعة العائرة 
مساء بحضور مندوبي الفرق, ١‏ 
- سوف تقام المباريات الساعة 
مساء يمع الاثننين 15 ره 
٠ه‏ الموافق 4/4/ 50 
على ملاعب معسكر الشباب إية ب« 
بالجهراء ومن يتآخر عن مت يي 
المباراة خمس دقائق يعنبر 
- فيما عدا ذنك يطبق القانون ' اول 
اللعبة. 
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شر لك روا 


3 ' يجدارة واستحقاق وللستة الثانتة على 
التوالي ودون هزيمة تذكر امتلك امس 
الاول أبطال نادي كاظمة الريا 
الديري اللمثاز لكرة السلة م 
ونلت فى ختا الموسم ! 1 
قرع ظقكل يله فوزهم الرياضي 


57 بفارق -؟ هدفا. اقيمت 
امباراة على صائة فجحان هلال 
المطيبي القادسية عرضا فتيا ولم 
اظمة بالمستوى المعهود 
خاصة في الشوط الاول حيت ان المباراة 
تحصيل حاصل ولكنه اقاق في الوقت 
الحرج لينهي المباراة لصالحه ويحتفظ 
باليطولة دون هزيمة. 

ادار المباراة باقتدار الحكمان الدوليان 
محمد عيد كنج واحمد العصقور وقد قام 
رئيس الاتحاد يوسف عبيد مكيار 
الحضور يتوزيع الكؤوس والميداليات 


على الاندية الثلاثة ثة الاول وهي: الاول 
كاظمة والتاني القادسية يفارق 
الاهداف والكويت الثالت وقد حصل 


منذر محمد لاعب الفحيحيل على كاس 
هداف الدوري حيث سجل 884 هدقاء 
وحصل مدرب كاظمة على كاس افضل 
مدرب. 
شوطرائع للقادسية 
: نجح القادسية في تطبيق طريقة 
7-7-١‏ واعتمد على التمريرات 
الجانبية من تحت السلة لخليل 
الخو وعدتان عبداللطيقف ليتقدم 
منذ لكأي التي عابها الهجمات غير 
1 المنتظمةء واتعدمت التصوبيات من 
خارج القوس لتصل النتيجة بعد 
٠‏ ” دقائق الى 5/8 ليتعادل كاظمة 
8/8 وبيداً لديا ف التكزم قات 
أجاد تطييق الدفا. 
. النتيجة الى م ويواصل 2 
تطبيق الخطة لكن مدرب كاظمة 
احمد العصئور 
فيعطيه خطا فنيا لترتفْع الروح القتالية 
لدى قريق القادسية الذي استطاع 
احكام منطقة الدفاع ا على 
. الهجمات السريعة مع تحريك الكرة 


##سرعسة وجمع الكسرات المرتدة 
واستغلالها جيدا وبعد ١١‏ دقيقة تقدم 
6 ويستمر القادسية بتطبيق 
طريقة الدقاع الضاغط 
كاظمة لعب يطريقة رجل لرجل..مع 
أخراج تاصر بوشتاق خارج القوس ليمر :0 
الكرات لاسامة الثويني لتخفقيف ضغط 


:“بدا القادسية الشوط اثتاتييب 



















© سف عبيد يسم كل ادو لاسمد ابيا كاب كاطمة 


القادسية على تاصر بوشناق. وتاثر 
. بغياب أسعد 00 0 
يملك اجكام الفريق فظهر الدفاء 
والهجوم مفككين ليخسر شوط المياراة 
الاول 227/7200 أي بفارق ٠١‏ هدفا. 


اخطا فنيا فقازكاظمة ١ش‏ 


اللعب وعدم الاعتماد وه 





مم لل بتسد كا لاقن 3 
الدور قبل النهائي لكاس الفنادق وشركات التسامين لكرة القدم 


ريجنسي يريد رد اعتباره من الزور والخلييج ‏ 


اهب الحظ الأوفر يلاقي الوضرة المتحضر للكماس 


لكايو سان العاشرة والنصف 
رمساء المبارآة الاولى للدور قيل النهائي 
جلكاس" الفتائق وشركات التامين لكرة 


القدم على ملعب كاظمة رقم ٠‏ بين 
.قريقي جِيقي الزور يطل الدوري هذا 
الموسم وحامل لقب بطولة الكاس 
للموسم الماضي وريجت يطل تيدع 
اسم اماضي وثاني هذا 
للوسم. الاثتان يريدا البطيلة التيد 
.بريد الماحافظة على اليطولة وهي المهمة 
:الاخيية ' لا يريد الخروج من 
<الدوزي والكاس صفر اليدينء كل فريق 
ع ها حسابه مع الآخر. 
.ها .من ِ ريعه 
ولبعدت ا ا ا 
. الجمع بين الد ين مره في 
لي ا 
لعب ىا للتامين معي 
: الصولات يطولتي الكآس . 
والدور الوئرة صاحب 
وس اذا 
: تج 
والما ا دن لد دل أهمية 
والمايسترو ومباراة 
من مباراة ٠‏ أ ويجنسي 2 
:«العناتيل والعتتاولة»- 
.. يلاقون -جيتي الزور والوفرة التوامان 
0 
.ملكا للجيتي او «للعناتيل 
١‏ لاط لاسأ 
ريجتسي او الخليج - 


0 


. .. القرق: الاريعة. از ا إلى خطورة 
ةفاحن .لان الاعصاب 


ات في دن القائمين على 









© قربق ريجنسي 


: معينة من المياراة على 


السريمة. فاستقل كاظمة ذلك يتزول 
خالد نجم في هذا الشوط الذي استطاع 
واستقلال الاخطاء 


القريق واوصل التتيجة الى 51/01 


ودس لينهاي فريق. القادسية ومدريه ويداً . ,| 


الخوف يدب فيهم فأدخل مدرب كاظمة 
ناصر بوشتاق وبعد دقيقتين ادخل 
اسعد اليتوان المصاب لاحكام الملعب 


وهداً الفريق فعلا وتجح في التعأدل لاول 
مرة 68/0 ويحتسب الحكم خطا 
على فريق القادسية ويتجح أسعد 
البنوان في استغلاله ليتقدم فريق 
كاظمة لاول مرة 08/1١‏ وديقى له 
ع" ثانية فيلعب القادسية يطريقة 
رجل لوجل الكرة ضياع 
الوقت لكنه لم يوقق فيستقل كاظمة 
ذلك المباراة لصالح 50/114 
القاد سي اد اع الفوز حاقل جد 
ويوحَذ على مدريهم وجود ناصر الشمالي 
بجوار سعود الرباح وعدم مشاركة غاتم 
العمران وعدنان عبداللطيف لمك 
ع 
جاءت قوية ومتيرة وقدم فريق القا 
6 عروض له 4 مشوار الي 



















الهادتة هي الورقة الرابحة في شانقك 
والتي اع على تحقيق الفون. 


ريجنسي ورد الاعتبار . 


يجنسي مقدرين تماما 
ا الهم لوو الليلة هي عبارة 
عن رد 200 بطولة 

يخسارتهم في مياريات دور 


2 م ١‏ وجاءت الفرصة سانحة 
لهم فى رد الاعتبار واقصاء التو عنٍ 
ل -خطوط قريق ريجنسي 

55 اليدنية عالية والمدرب الكفعء 


واذا لعبوا من أجل رقع اسم القندق اول 
سيكون التصر ع > كييرة من 
عليه من الغرور ايطال الدوري 
حك أي امي او عد 
التي يلعيون بها سيقوزون على 
ريجنسي يسهولة. 


الخليج يلعب اقضصل 
ميارياته امام الوفرة 
له يختلف آثنان من مشاهدي مباريات 
دوري وكاس الفنادق بان الخليح للتامين 
دائماً يلعب أفضل مبارياته امام 
الوقرة وحظه - أوفر- عليه قهل يوا 
لاعيو الخليج سلسلة العروض الجيدة 
والنفسية. فريق الوقرة غني باللاعبين 
الجيدين والبدلاء على ثفس كقاءة 
اللاغبين الاساسيين ويمتازون يوفرة 
اللاعبين التين يجيدون التسديد من 
على مسافات بعيدة لذلك ستكون مهمة 
الحارس جمال توقيق شاقة خاصة وانه 
حاصل على لقب افضل حارس هذا 
'الموسم: بعد هذا التحليل البسيط يبقى 
السؤال المهم هل يكون التهائي بين 
«العتاولة والعتاتيل» أو بين جيتي 
الوقرة والزور أو تكون يبن احد فبق 
الجيتي مع فريق ريجنسي أو الخليج؟؟! 


ادوارد الصايغ 


بجدارة امتلك -- سد 6 اعياة و يساة وإدون خسارة 


قال حسين بوسكئدر مدير فرق كرة 
السلة يقادي كاظمة: لا احد ينكر 
بان القريق استطاع ان يحصل على 
الدرع العام يجدارة ودون منافسة, 
والذي يهمتي في هذا الآمر 9 
الفريق يستعد لبطولة الكا, 
والبطولتين العربية والاسيوية 
فالمطلوب دعمه ومساتدته من قبل 
وزارة الشؤون واتحاد كرة السلة. 
وهذا الاتجاز لم يات من قراغ بل 
جاء بفضل تتفيذ اللاعبين لخطة 
المدرب وتتفيدذ مبداً استمراريية 
التدريبٍ دون توقف,» ولا ب 

:2 لمر الجهات الشايي 
والفني واللاعيين على هذا التقدم 
الملموس ونامل حر ل 












سي م اصعب ما 

































3 ١ َُ 


© اسعد اليتوان 








قال سامي العون مساعد مدرب 
نادي الكويت الحاصل على المركز 
الثالث: ان مستوى الفريق تطور 
بصورة جيدة خلال هذا الموسم 
يفضل قيادة المدرب الوطتي فهمي 
الخضراء كما يرجع الفضل مجلص 
ادارة النادي ومدير اللعية غسان 
العصقور كذلك ظهر فريق القائدسية 












2-0-2-7 
ية ولو توفر المدرب الوطتي فقهمصي 

الخضرا منذ فترة للقفريق لحقق 
الكتين وهذه حقيقة قد يجهلها 
الكثيرون واقول «مبروك» لكاظمة 
حصوله على الدرع العام والقادسية 


لمر فهو يحتاج لاعادة نظر من 
























بوسكندر: الان دور الاتحاد والشؤون 













البنسوان: اشكر 0 الاذاري والفتي . 


العون: فريق الكويت مظلوم 


على امركز الثاتي واضاف يان 
التحكيم متواضع وقد يؤثر على 


وه ثلاث مباريات فى دورة 
امسوم عبدالله الروض ان 


الدورة حتى الان وذلك عندما قاز على فريق اللحظة الاخببة 
0/صفر ويعتير فردق الجوازات من الفرق المرشحة بالدورة 
وسيق أن حصل على أكثر من بطولة في الدورات السابقة 
ويمتاز الفريق بمهارات فنية وتقلات جميلة من اللاعيين ومن 
المحتمل ان يتصدر مجموعة (ج) وننتظر لقاءهم المقيل 























تدخل لورة المرحوم عبدالته مشاري الروضان الرمضانية 
الحادي عشرة يومها العاشر حيث تقام اليوم ؟ مباريات 
ضمن الجمرعة ب ب وذلك على النحو الاتي: 


العاشر من رمضان ” مياريات يوم 16 رمضان. 

- الاندلس مع السلطان + 
- التوخذة مع 7 بطل العام الماضي مركز الدعية يفوز 
- شاهين مع الروضة بالقرعة 


تمكن فريق مركز ياب الدعية أن يفوز على فريق الجاير 
بالقرعة بعد تعادلهما بالوقت الاصلي وكذلك بالضربات 
الجزاء واجريت القرعة وقاز الدعية وأول مباراة بالدورة 
تنتهي بالفرعة والدعية بطل العام الماضي. 


نتائج يوم الثلاثاء 4 رمضان 
وقد اسقرت نتائح يوم الثلاتاء الثامن من رمضان على النحو 


الاتي: 
على الطيار ؟/صفر. 


- فوز 1 
- فوز مركر الدعية على الجابر بالقرعة. 


- فوز ميناء الشويخ على الطاروف 7/صقر. 


فريق الجوازات سجل اكير حصيلة اهداق 
تمكن فريق الجوازات ان يسجل اكير حصيلة اهداف في 


زوران مدرب القادسية يشاهد الدورة 
اندهش زوران مدرب ناشتي نادي القادسية الرياضي حينما 
قام بزيارة مركز شباب الدعية وشاهد دورة المرحوم | عبدالته 
الروضان وأعجبه التنظيم وطريقة سم الدورة وكثافة 





تحت نار ة اسيم لشي 


السفنسادى البحسرى يفظسم سطوسة تسر 
رومخسسسان المسسارك المفتسوحسسة البسواس يسع 


تحت رعاية رئيس التادي اليحري الرياضي الكويتي العميد البرنامج الحافل؛ واضاف بان البطولة لقيت اقيالا كبيها 
فهد احمد الفهد يقيم التادي البحري ايت في الفترة من بالتسجيل من قبل الهواة من الجنسين وان اللجنة المنظمة 
٠١‏ الى .78 رمضان بطولة شهر رمضان المبارك المقتوحة حددت لائحة البطولة وتواريخ واوقات المحاولات التي 


ستيدأ اعتيارا من يوم غد الخميس وتستمر حتى يوم 5 7 
حول هه البطولة اشار مشرف صالة اليولينغ يالنادي طالب 
عباس يان التادي حرص على استغلال هذا الشهر الفضيل 
أقامة العديد من البطولات والمسايقات الرساضية 
الشعبية والمتنوعة وان بطولة ات تاتي في اطار هذا 


رمضان فيما ستبدآ تصقيات النهائي اعتبارا من يوم 
الجمعة ١6‏ رمضان فيما سيقام نهائي البطولة يوم 54 
رمضان تحت رعاية رئيس النادي. 
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مواتسسف متناتضسة 
مسسسن بور سس إبيكسسسر 


انتقدت الصحف الالماتية الغربية بشدة مخجلة. واضافت «خسر المنتخب في 
نجم كرة المضرب بوريس بيكر لتخلفه الارجنتين لان بيكر كان في الوقت ذاته 
عن لقاء الارجنتين والمانيا الغربية ف يعرض جسمه لاشعة الشمس ف 
مسباقة كانس ديقيز مما ادى الى خسارة فلوريدا مع صديقته كارين-. ان الامر 
المنتخب الالماني. غير ان بعض ييدو محزتا لان بيكر لم يكلف نقسه 
الشخصيات الرياضية والسياسية عناء الاتصال بزملائه هاتفيا». 

داقع عن بيكر واعتبره حرا في تصرر اي من جهة اخرى قال تجم كرة القدم 
وكانت المانيا الغربية. اجرزت. اللقب .. ,الدولي ‏ السإيق قولغانغ اوفييات .قدم 
للمرة الاولى فى تاريخها عام ١948/1‏ ثم بوريس الكتير لكرة المضرب الالمانية ومن 
احتفظت بالكاس ثانية عام 0-١949‏ حقه ان يخلد ليعض الراحة. اما وزير 

]| ولم يشارك ف مسايقة العام الحا الثقافة يورغن مولمان فقال «لكل امرىخ 
فخس المتتخب اما ام تظييه الاريجنتيتي الحق فى ان يرتب الاولويات كما يريد 





0 


قال اسعد البتوان كابتن _ ناوعم 
كاظمة و«جوكر» الفريق: لقد 
مني المدرب في الدقائق ل 





الحرجة من المباراة 7 0 يا في بيونس الس في الدور ربع ولبيكر الحق ذاته». 
والحدجة من البارة الول ال ويدأ عدد كبي من الشخصيات 
وحسم اللقاء والحمد لله وفقنا في دعبت ضحيفة بيلد تسايتونخ انتهت الرياضية والسياسية متفهما لقراربيكر كس ديفيز لانه يريد ان يصبح اللاعب 


ذلك رغم أن القارق كان 1" هدقا 
تقريبا وانا اشكر اللاعبين على 
انتظامهم في التدريب ومجلس 
الادارة على.تعاونه ودعمه المستمر 
وكدلك الجهازين الاداري والفتي 
للفريق وتامل خلال المرحلة المقبلة 
تعاون الجميع لاننا مقبلون على 
بطولة الكؤوس والبطولة العربية 
والاسيوية وطالب اسعد البنوان 
حضور حكام من الخارج تتطوير 





















1 كاس ديفيز غي أن الخسارة لم تكن 


3 
اياكس لحق بايندهوفن ا 
لحق اياكس بايندهوقن في صدارة 
3 بطولة هولندا لكرة القدم عتدما قإز :. 
الاول على ضيفه هارلم 5/صقر في #8 
مياراة مؤجلة. ورفع أيأكس رصيده 
الى 2٠‏ تقطة من 78 مباراة 


الذي قال ان تالف عن طوضن مسابقة الرقم واد ف والطلع. 


ريل ور دراه دورق قير 


تقدم ليفريول في صدارة بطولة انكئترا لكرة القدم بفارق تلاث نقاط امام استون 
فيلا يعد فوزه على ويميلدون ١/1‏ مساء أمس الاول في مياراة مؤجلة. 
سجل ايان راش هدف ليفريول الاول في الدقيقة التاسعة بتمريرة من جون يارنز 
واضاف غاري جيلسبي الهدف الثاني في الدقيقة 6غ بيتمريرة من ستيف 






















مستوى الت كايندهوفن تماما. : 2 
5 وق مياراة ثاتية تعادل فبينورد | ماكماهون. اما هدف ود إن فسجله تيري غبيسون في الدقيقة /الا. 
3 وفرونيذيفن لالت وفي مياراة ثانية خسر ساوتمبتون امام كوينز بارك رينجرز بهدفين سجلهما 


دأني ما ديكس وروى ويغهلي في الدقيقتن 5/ا و0401 
ويصيح ترتيب فرق الصدارة على الصورة التالية: 
الاول ليفريول 17 نقطة من ١‏ مباراق ثم استون فيلا 9ه من *5, 


والارسنال 07 من ,7١‏ وتوتنهام /4 من 7 ؟. وايفرتون 628 من 81 


ترتيب فرق الصدارة على 


سحيو رق ف ةبر 11 


ا ا 
















سبساق 2000] (التستسدى المسحسراء 
وز بسافسر لسلاساجسرى فى عسوسان 








١ |‏ القطري 
1 1 القوى دعوة الى تادي القادسية 
ٍّ السعودي يطلب مته "شاي 0 


















| ع 
م مم 
8 حواجز - ٠٠ئم.‏ 

8 حواجن 5< - 6١‏ ام -غا--5م. : 
2 7 وب ويل - وثب عالىي - قفؤ - 


شاك في اليطولة الاندية القائزة ١‏ 
بيطولة دولها في الموسم الماضيء 
وسوفت يقوم اه الاتحاد القطري يتوقعج. 0 
شن الاقامة والتثقلات الداخلية. ويحق 33 
:لكل ناد المشاركة يلاعبين اتنين في ١‏ 
5 كل سباق وللاعب حق المشاركة في ١‏ 
1 أي عددامن المشابتات وتتايع واحد 1 





















جلس سعيد الهاجري على غطاء سيارة روتمان قورد يروتكو قاحاط بها جمع من 
الجمهور الذي الهبته الآثارة التي طبعت مراحل رالي عمان (ضمن سياقات 
0 لالتحدي الصحراء) وفوز الهاجري الياهر مر وا مث فيه ٠‏ وكانت تشوة 





















يحتاجون 3 
ومشاهدة البطولاتٍ الخارجية 3 








وللاسق الاتحاد لم يقم يدعم هذه 2 0 متسقب نما رات يفازك ا الفوز قد اخذت من الهاجرى ماخذا . واعنداده بسيارة فورد برونكو الملقبة 
ألفتة المحتاجة اجام يهدف تجوم العالم في | ب(السيارة الماكرة) لا بوصف . فلقد برهئت على قدرة 
تعاراة علي اسع ا ا محفقة المرنية الاولى بفارق ١/8‏ دقيقة عن سيارة رائح روفر التي حلت ثائية 


0 كر السلة 
وصل الى الامارات تجوم العالم في 
:]| )| كرة السنة للمشاركة بالدر 


ويوجد الان ه حكام صعدوا الى :]| ١‏ السلة لد السدو 
الدرجة الاولى وهم: عبدالرحمن ور الرمضائية ويهذه المناسبة فقد قرر 


الحكام لحذ 8 ويقودها دايذيد يوياز دروب هندريكس ء ومنذ بداية لوال الى نهايتة - سعيد 
| الهاجري المتفرجين بمهارة في القيادة لا تد 5 
الطريق فكان ( قوز درو 0 كأقت ت 




















اتحاد كرة السلة بدولة الامارات أن | ا : 

مين وعبنالك ريم المتزي سوض سس اسك ف الات 1 | الهاجري ا ا مح اد ا 

0 الجساار 7 1 ا يسبق لي وأن وأجهت جولة متطلبة 
3 احبان ]| - فى نهاية الرالي فقال : لم يه وحم 

أوضحه ققط 8 ]| ١١‏ للاحتكاك بهذه التخبة من ع ع ن : اولهما أن ١‏ يز وان اتح علدا ذه 






2 العا ول ع 1 جه حك 
م ا يبي رحد ٠‏ | وتانيهما لان فود برونكو) اسأطاعت أن تنبت كثرنها الفئقة على تحمل 


5 





حتايرد 








هما ايمن احمد وخليل امين 





هذه الادوية. 






باتشا 3 معمل 
اللجنة الاولبية ! 
بمتطقة الشرق الاوسط. 
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كتبخالد الرفاعي 





اتقرد العربي بالمركز الثاني بعد فوزه 
على القادسية يهدف مقايل لا شيء 
ليرتقع رصيده الى 5١.تقطة‏ بقارق 
نقطة واحدة عن الجهراء المتصدر 
برصيد ٠٠١‏ نقطة لتزيد سخونة ال 

الثالث من الدوري العام للدرجة الاولى 
لكرة القدم والقانسية ما زال منافسا 
على اليطولة رغم خسارته وتراجعه 
للمركز الثالث وظل على رصيده 
00 نقطة.. كر احرز هدف المباراة 


اش يعد ان هيا 
فايز لزي كر قل خلفية' يرأسه امام 
المرمى وصلت لسا الحشاش الذي 
سندها قوية المرمى في 


الدقيقة نا من الشوط الثاتي وسط 

القادسية وحارس مرماه 
0ك المفروض منهم مراقبة جميع 
لاعبي العربي داخل منطقة الجزاء 
بدلا من التفرج. 


جاءت المباراة بمستوى غير متوقع متها 
وكانت بمستوى عادي حيث افتقرت 
للندية والاثارة: ونلك يرجع للشحن 
الكيير للاعد 


الدووي الأعر الذي ادها الحلدية رق 

مر ود 

اد 20 من ٠١‏ الاق اوهو 

عدد قليل قياسا لاهميية المباراقت 
العربي هو الاقضل والاخطر علي المرصى 

0 0 ع ثلث الساعة ا 

. القادسية 


ا 0 ا على المياواة. ملقليق 


القادسية شكل خطورة في اول ربع 
ساعة وكثف هجماته على مرمى العرد 
ثم 0 1 


طريق الجناحين لتقل فعالية القادسية 
ويتدنى مستوى القريق فتيا يسيب 
النرفزة والعصبية ليعض اللاعبين اكثر 
من اللازم ودون داع وسانكرها تفصيلا 
في السطور المقيلة- 


شوطعادي ومتكاقء للفريقين 


اضاع القادسية فرصتين تمينتين 5 اول 
ل دقيقة بعد ان فتح اللعب في الجهة 
بفضل تحانس التالوث عبيد 
: وراشد بديح مع مؤيد الحداد في 
0 يذلك تراجع العربن 
ولجوء خط الدقاع للعب على خط واحه 
وسنحت اول نس للقي اداه 
الشمري الذي سدد كرة براسه وهو امام 
المرمى مرت بجوار القائم الايمن وضاع 
يدلك هدف محقق. وستحت له فرصة 
ثانية بعدها من «قاول» مياشر وسدد 
كرة قوية مرت بيجوار القائم الازمن 
ايضا... ويعد هاتين القرصتين _انكمش 
القادسية و«تامه ليتحسن مستوى 
لع اح ا 
يتقدم الظهيرين اسامة حسين وعامر 
ياسر خلف احمد عسكر وعتبر سعيد 
ليمسك العربي الوسط بقضل 
الاتتشار السليم د الملعب وارسال 
الكرات العرضية امام مرمى القادسية 
التي شكلت خطورة بالغة على فيصل 
الشعلان الذي أنقذ فريقه من هدفين 
محققين اولهما انقضاضه على كرة 
عرضية ارسلها ماجد سلطان قبل 
وصول فايز الفليج امام المرصىب-. 
والثاتي عندما أرجع طلال التملان الكرة 
يراس لمرماة لترتطم بالعارضة 0 
الشعلان ئضرية ركتية يصعوبة في 
الدقيقة 78 .ويعدها ارتبك دفاع 
القادسية لضغط العربي ولنرفزة ناصر 


الينيان منذ اليداية مما ساهم في وجود 
خثل يدقاع القائسية وكانت آخر فرصة 
للقائسية لمؤيد الحداد الذي مر من 
أسامة حسين من الجهة اليسرى وتقدم 
وسددكرة لبية من خارج منطقة الجا 
امسكها سمير سعيد بنكة وقد استقل 
اتكماش القادسية 
مجه ل مطقة قة المناورات بال 
ويوفق عادل اليليثي واحمد عسكر في 


ارصال الكرات العرضية لعتير وفايز 
ل الا انها لم تشكل أي خطورة 
لعدم وجود تجاتس بيتهما. 


أما وسط القادسية قفد كأآن سيب 
خسارة القادسية لنرفرزة وليد الفليج 
آكثر من اللازم وتياعبه عن عييد 
الشمري الذي ترك وحيدا في الوسط 
لمساتدة رأتشد د للتقطية الدقاعية 
مما ساهم قي حت مؤيد الحداد 
يعمد الي 3 الوط الأول 


منشطاترفسيع الاثقال 


اكد الاتحاد 1 الاثقال تعاطى لاعيين مصريين 
ارط اد الس اح 00 
للعقوبات فقد رد جميل حنا 0 المصري يان اللاعيين 
حصلوا على هذه الادوية عن طريق شرا 
اثتاء اليطولات التي شاركوا يها. ص ذم الدول الاجنبية 


واضاف حنا بان هذه الادويم يمكن الحصول عليها من 
الصيدليات في مصر أيضا دون ١‏ 
تشارك في نفقأته الدول العربية خاصة وان 

ية وعدت بالمساعدة ف انشاء هذا المعمل 








1 50 


من الدول الشرقية 


وصفة طبية.. وطالب حتا 


اخطاء القادسية بالجملة . 
والعربي استحق الفوز... ! 
تحسن مستوى العربي منذ بداية 
الشوط الثاني الثاني وضقط على مرمى 
القادسية وأهدر . العديد من القرص لم 
يستقلها عنير سعيد وفايؤ 
القليج في التسديد رعّم ارتياك خط دفاع 
القا منذ بداية الشوط... فقد 
افلتت الكرة من تاصر البتيان داخل 
منطقة الجزاء ليخطقها عنير سعيد 
ويصيح لوحده اما للبم ونا لي 
تركيز فارتدت من فيصل الشعلان لتصل 
الفليع فتذهت منته ' ونيسدها 
الدنيان و اخولجقة في أول لا دكاتو 
اتجهت الميارأة تصائح العرد 
ويضيع الفليج هدقا 2 
تفرج دفاع القادسية عندما رقع ماجد 
سلطان كرة عرضية وصلت لقاير اله 
امام المرمى فسددها برأسه في الزاوية 
اد وحولها اتشعلات لضرية ركنية 





















ا 2 


1 


تتجه النية داخل مجلس 
أدارة اتتحاد لعية جماعية 
لالقاء 7 1١5‏ 
استه نة؛ وهذا الاتجاه ستكون له 
عوافبٍ سلبية كيبرة على 
| القاعدة الاساسية للعبة في 
الاندية الرياضية وتطالبكم 
بالابتعاد عن هذا الامر ونحن 
قي اول الطريق!! 


يصعوية.. ويعدها الحنوة ما 
الحشاش هدف 


امام المرصى ابندات من الليع 
الذي ول الكرة براصه فاتها 
الحشاش داخل المرمى في الدقيقة ١77‏ 
ويعدها لعب العربي بحذر ليحاقظ على 
هدفه وعزز دقاعه وأغلق تغراته بقيادة 
1 الحشاش وفاضل مطر الدي 

» اسم محمد ابراهيم منذ يدأية 
المباراك ليتالق أسامة حسين وعامر 
ياسر في الحد من تقدم مؤيد الحداد 


وراشضد ا تمريرات- عبيدٍ 
بالشموي. :نعد ذلك علىز 
الهجمات المرتدة السر عي + مستغلا بذلك" 
تقدم لاعبي القادسية للامام لتعويض 1 
الهدف الذي دخل مرماهم الا ان 
تقدمهم لم يكن له أي حدوى للجوء 
القادسية ات «الطائشة» دلخل 


منطقة الجزاء ولاقتقار لاعبي الوسط 
الى التركيز في ا يسيب 6ن 














3 


بكري العا 


2 فيعبااة العربي ينفرد بالمركز الثاني بصد فوزه على القناديية ١/صفر‏ ليشتصل العدور 


ورى فل لد ادن يرس اما مجلس انا يمري شم سلا انه 


تنأثسر الشّاد سيسسة بالشصن والعصبيسة و لععر بسي لهاب إبشطذر وسبطر في انشاني ول العههدالأمين استقبل اعضاء لني البحر ي واللجنة العلياللزوارق 


التحكيم اسواما المباراة.. ! 
أدار المياراة الحكم راضي الحداد 
وعاوته عيسى الجساس ويوسقف 
العوضي وقد انثر الحكم وليد الفليج من 


القادسية وجاء مستوى ا 


. البحرين تنظم بطولة اسيا للطائرة 
نسعى نولة البحرين الى تنظيم بطولة اسيا للكرة الطائرة 
للناشئين غام 1991 ويواصل الاتحاد البحريثي للعية . 
الاعداد لفريق قوي من أجل خوض هذه ال 
وسيتم استدعاء يعض المدريين العالميين لتدريب الفريق 
: اليحريني وسيتم اختيار افضل مدرب كما 
البحريني للعبة البطولة العربية الاولى للكرة الطائرة 
4 اللشواطيء عام كما اعتثرت البحرين عن بطولة. 
ألاردن العربية وتتجه النية: للاتخاد البحريني ياقامة 
معسكرات تدريبية في عدد من الدول العربية والاجتبية 


الاتحاد 






ة عثير سعيد 
متعمدا خارج متطقة الجراء بالاضافة 
الى مشاركته 0 عتير سعيد 

الثاني 
راشي اتحداد الى 
ن يعيذا عن 1 





«الساعة» » باريزي ية يقود ايطاليا للفوزيكاس العالم -.4 





الحصارس تسينجا صب دوا ويومن ساتخسر افحات 


يقود محاولة ايطاليا للفوزببطولة كاس 
العائم على ارضها واحد من اقوى 
خطوط الدقاع في أورويا وحارس مرمى 


حل الفرق المرشحة للفوز بالبطولة 
عددا من الدماء الشابة التي اصطفاها 
المدرب ازيليو فيشيني من يقايا 
ا به من اليطولة ا 
كمكلء 
الا أن اريعة لاعيين على الاخص 
سيعطون القريق أنطباعا بالتضج 
والاستقرار في خط الظهر وتميذا وقوة في 


وهؤلاء الاريعة هم حارس المرمى فالتر 
تسينجا والظهير الحر قرائكو باريزي 
وعمر كل منهما 55 عاما والمهاجمان 
يويرتو بوتادوتي (51؟ عاما) 
وجياتلوكا قيالي ( 76 عاما). 

ومن اشهر هؤلاء الاربعة باريزي الذي 
يحظى يشهرة عالمية بوصقه من اعظم 
لاعيبي خط الظهر وهو احد صانعي 
الالعاب الموهويين الذي يتميز بقدراته 


الفائقة على شن الهحمات 0 
واحباط مساعي مم مهاجمي الخصم على 
حد سواء. 


وقضى باريزي كل حياته الرياضية لاعيا 
8 نادي ميلانو اذ انضم الى صفوقف 
اشئين في التادي وهوفي الثالثة عشرة 
ا مكانة معتازة في نقوس مشجعي 
القريق كان يشغلها ' من قيل اللاعب 
الايطالي الاسطورة جياني ريقييا. 
وقال صيلقيو الخبير 
الاعلامي ومالك نادي ميلاتو ذات مرق 
لن نت عنه البتة لا يمكتك ان تلقى 
بلواء المعركة. 
ويقول اريجو ساكي مدرب ميلاتو ان 
باريزي احسن ظَهم حر فى العالم. 
واضاف قوله: ان تنسيقه محكم ودقيق 
كالساعة السويسرية 1 
وحارس المرصى تسينجا هو اللاعب 
المعاصر لياريرزي ويلعب لتنا 
انترتاسيوتالي ميلائو الا انهما على 
طرفي تقيض 4 طييعة الشخصية. 
قياريزي ينتسم بسالتواضع ويمقت 
الادلاء بتتصري يحأت للصحذيي في الوقت 
الذى يميل فيه تسيتجا الى 0 
المباهاة بالنفس فضلا عن ضعقه امام 


© ياريزي 











© قيائلي 


0 








© منتخب أيطاليا 

النساء والدراجات النارية وظهوره 

المكثق في اعلاتات التلقريون. 
نقطة الضعف 

وكان تسينجا قد تخلق عن صنوق 

المنتخب عام ١9586‏ يسبب تعتر 





تحديد مكان وجوده وريما كان السيب 
وراء غيايه- هو ها يي 


الظهر الدذين يرتكيون لخطاء أت مرماه 


مثل متزلى وعتدما يضعون الكرة خلفي 
اشعز يهشي كانم دخل احدهم بيتي 
ويؤمن تسيتجا بالخراقات مما يدقعه 
للقيام يرقصة غريية فور تزوله ألى ارض 
الملعب والدوران علن أصايع كي 


وتقبيل أصيسع 1 


وتسيتجا من اللاعبين ا قِ 
المتدخب ويعتير وريثا لسايقه 
ا اختلاق البين 
أما دوتادوني قيمثل كابوسا يالتسية 
الهجوم. 


دوتنادوتي 
ني مولع بالسيارات ولديه قدرة 


مجهود “علاوة على 
التي تمكته ياصتمرار 


من خلق فرص للتهديق واختراق خط . 


0 طريعة لعبه السريعة جعلته 
عرضة للاصاية واثيق على أل موت 

خرابة ١‏ فق مبارا 3 بطولة كنس اويا 
أمام تادي رد ستار اليوغسلاق بعد أن 
كاد يختتق بعد احتكاك على الكرة 
وعلى خلاق ياريِرّبي ودوتا 
وتسيتجا فان يال ينعي كناد ايطال 
0 ا 
واحدة بالدوري يعْمْ من تيات 


وحصل عل كدر كبر من اي 

شخصية هادتة لا تقارق الابتسامة 

شفتيه ويحب الاقامة بالقرنٍ من اليحر 

0 وبرقض التوحزح عن هذا مما 

التادي لالقاء عقد قيمته عشرة 

ملايين دولار عام 1541 للاتتقال الى 
ميلاتى 


مت لال بالق يراط يزيد 
العالية وكراته يي كن 
0 






















































| .اليوم القحيحيل والساحل 


استقيل سمو ولي العهد الامين: 
ورئيس الوزراء الشيخ سعد 

العبدالته الشالم الصباح في ديواته 

يقصر ييان الساعة الثانية عكرة 1 


السريعة الثالث الذي اقيم فى البلاد : 
مؤخرا وكتلك المشاركين في السباق 
حيث قدموا لسموه درعاً تفكاريا. 
هذه المناسية. ٠‏ . 


شرطة 


القاهرة 


وافق اللواء محمد عبدالحليم موسى 
زمر الداخلية على اشتراك فريق 
لجودو ف . اليطلة. العربية لاتحادااتة 
ل انان شتام خلال الفترة من 
ختى 0 يو المقيل بالكويت ويشارك 
قيها ١6‏ دولة. 
المعيتون 01 اتحاد الكرة 

قرر الدكتور عبدالاحد جمال السدين 
رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة 
تعبين الخبراء الثلاتة بمحلس ادارة 
اتتحاد كرة القدم وهم عبدالحميد 
تشساهين عضو مجلس آدارة تادي 
. الزمالك وعادل الجرزار والدكتور حسام 
البدراوي مدير مستشفىيٍ 0 
بالمعادي وتم . اختيار العميد عزه 
قريطم تاتب رئيس هيئة ستاد اقلم 

ممثلا للجهة الادارية ويعقد .مجلس 
أدارة اتحاد الكرة اجتماعا في حضور 
المعينين للتصديق على قرار الغاء 
الدوري العام وآقامة مسايقة كاس مصر 
كمسايقة يديلة والذدي وافقت عليه 
الاندية. 


لامين با في القاهرة 
يصل القاهرة غدا الجمعة لامين با 
السكرتي العام للمجلس- الاعلى 


للرياضة الافريقي للاطلاع على اخر 
الاستعدادات لدورة الالعاب الافريقية 


- من عبدالفضيل طه 


المجلس 0 للشياب والرياضة 
الم يجري - على قدم وس سال 
لاه 57 1 مكان 


و بي وسيتتهي العمل قيها 
في المجد المح لها 


الادوار التمهيدية لكاس مصر 
تيدأ الادوار التمهيدية لمسايقة كاب 


لقاء مصيري للصعود 
تيدأ اليوم المتافسة على الصعود 






















مضت . 
© ولي العهد الامين يشاهد لقطة مصورة من سياق الزوارق السريعة 


البطولة ولة العريبا بية يت 
06 ا 4 الجودو بالكو 











ري ومين ؛ با يزور القاهرة 





© د. عيدالاحد جمال الدين 
المصري . م 
مصر دوم 5 ابريل الحالي وتستمر المقبل في دور ال-1 لبطولة الاتيكة 
مبارياتهاً حتى ١8‏ ايريل ويشارك ابطال وصرح كمال لموي مدرب 
فيها 08 ناديا ثم تيداً التصفيات متتخب الجزائر السابق ومدرب فرنق 
اعتيارا من يوم 7١‏ ايردل وجري الاتحاد الليبي بانه جام لتقديم عرض 
دوري من دور واحد بين كل المجموعات طيب امام الأهلي وجماهي ممر ولد 
بحيت يلعب كل فريق مباراتن على أقام مختار حسين عضو مجلس ادارة 
ملعنه ومتلهما خارجه وتقام مباراة الاهن حقل شاي لمحمد عمر .رئيس 
خاصة بالقرعة بين التادبين ثم تجري2 .2 البحثة الليدية وأعضاء البعق ةالقابيا 
مياريات الكاس في دور الثمانية ينظام والاعلامية حضره أعضاء مجلس ادارة 
خيوج المغلوب ونتتهي المسابقة الاهلي. ويعقد الاجتماع التقليي 
١4:‏ مايو.. وقد تم تقسيم الفرق الى اربع للميارأة صياح غد باستاد القامرق 
ةا ايل فيل ان ل 
قيل لمسايفة نت ايطاليا 
سأ عضر العا ااتهائي ا المتتخب الاولبي ف[ أب 
المجموعات لاهلي والزمالك تغادر القاهرة اليوم يعثة المنتخب 
والمصري والاتحاد والقرق المتصدرة لكرة القدم في طريقهاالى 
للمراكز المتقدمة في ! تحت 1 دأ لاداء مياراة ودية يوم السب 
السنوى التاني وهي المحلة والترسانة بمدينة تبريستا الايطالية امع المنتخب 
والمقاوطون الع والاسما تم الاوليه 
تقسيم يقية الفرق ال. 
يع الفرق الغ 7 حسب 
المران الاساسي للاهلي 2 
فريقا الاهلي والاتحاد 3 محمد 
القدم مراتهما الاساسي دعا حمزة للعلاج ل 
القاهرة تحت الاضواء الكائفة  ١5‏ الاعبا وسوف تعود البعتة للقاهراً 
استعدادا لمباراتهما انهامة يوم السيت يبع الاحد المقبل. 





بعث امين سر الاتحاد الكويتي لكرة اليد كتابا للقسم الثاني ! 
يوم اعمس الاول. يخبرنا فيه يتاجيل مياراة دوري الب 0 
الاولى التي كان من المقرو اقامتها امس الى يوم غد الجمعة ! 
0 0 














00 ب ا 
بالاضافة الى تقديم مباريات الكاس تحت ١1/‏ سئة سنة لدود : 
التمانية الى اليوم بدلا من يوم غد مع العلم بان هناك نهائي. : |. 

الدوري للدرجة التانية التي جرت امس وفيه ظلم لفريق' 
الكويت من اخذ حقه الاعلامي كبطل للدرجة الثانية 

3 سهد الدرجة الاوك بدون هزيمة - كل هذه اللحيي وريه 
.انل التلفزيوني لمباراة كاظمة والكويت في دوري الدرج. 

٠‏ الاولى لكرة القدم, وليس هناك أي حرج لو صسجلت مباريات: 

1 . نوري الددجة الاولى لكرة اليد وعرضت يوم غد.. هل سيقال: 

ذلك من المخصصات 1 1 0 - 1 

.بانتظار ايسا 9 لاد لنقل الكتريضي 0 ١‏ 











ا 0 





5 
























الأسبوع ويقضي بمتع 


١‏ المقاب ‏ وقال: انني لست 
متشطات ولن أكون الأحي 


كآن للقرار الذي أتخذه اتحاد العاب القوى البريطاتي ٍ كد 
العداء الكندي الشهير بن جونسو, 

: المشاركة في سباقات العدو التي تنظم في الميادين البريعط انيه رد 
فعل عديف من جانب بن جوتسون الذي أعرب عن يالغ أسقه 
لصدور مثل هذا القرار وقال في حديثه لمراسل التتفزييون 


البريطاني في كتدا بآانه أذتب وقد نال العقاب الكانى سواء من 
ولبية الدولية أو من بلدى كتدا ٠‏ ويكّة 5 

الد ميو 

5 باليطولات ابتداء من شهر سيتمير المقيل ولا ييجد لديه وق 
؟ للمشاركة في ال اا العاني 








































هذا ١‏ 
اشي الأول الذي تعاطى 
اف بيآن جدوله مز 




















أعرب لاتزوراني 


للاصابة 1 
أصابته تعد -خسارة 


الفريق قال أنه راض تمامآ عن جميع اللاعبين الذين شاركوا في 

المباراة الودية الآخيرة أمام المندخب الاتكليزي رغم 
وقال ان كل لاعب قام بع عليه وأعرب في الوقت نقسه عن يالغ 

لحقت بمهاجم الفريق روماريو وقال أن 

ة للكرة البرازيئية حيث أنه من الصعب 

تعويضه خلال الفترة المتبقية عن بداية كاس العالم ٠‏ . 


-آ7آ7آ7آإآ737---- 





ليد كت 


ثورة في اساليب اللعب استعدادا لكاس العالم ١٠و‏ 


الآر جننين والالمحان ليون إسظر يقسة ١/5/1‏ وا مستقبسل إسظر يقية 1/1/1 


مند- اكثر من عاما والتخطيط 
الكروي واسلوب اللعب لم يتوقفا عن 
التطور ومن اهم طرق اللعب:-؟-4 تم 


حتطورت الى 2 1 -9 ثم الى غ -غ8-؟ 


1 


| تم طريقة 7-8 -؟و-ه- - ١‏ والتي 
شافهدناها فى موتديال ١‏ 
واخياً طريقة ١-غ9-7-8‏ 


والتي ظهرت خلال نهائيات كاس الامم 
الاوروبية التي اقيمت المانيا الغربية 
عام ١١8‏ ومندذ سنوآأت كانت غالبية 


الفرق والمنتخبات ٠‏ تعب بمهاجمين 


] ؟. اساسيين احدهما كان يلعب كجنا 


امس م مسموج ميمه د )جيم لوبعد جات 7ج الا جر 


ا 


2 


1 
الج 


7 


والآخر كقلب هحوم وهذا ما اطلق عليه 
طريقة 5 -2 -” لكن الكثير من المدربين 
كانوا يتجاوزون هذا الاسلوب حسب ما 
تفرضه ظروف مباريات معيئة فميشال 
هيدالجو وخلال بطولة كاس امم اورويا 
عام 1684 أسندت مهمة الظهير 
الايمن الى فرنانديز في مياراة فرتسا 3 
بلجيكا رغم أنه كان يعتمد على هذا 






ا الهجومم بالاضافة الى 

0 ابتين هما أيدر وقورستر 

اجا الليبرو الى ياكوبس. 
سيف ذو حدين 


نفس الطريقة اتبعها المنتخب» 


““الايجنتيتي حيث أسندت مهمة اللبيرو 


.| سيليش تفوز على ماليفا 


لتنتزع بطولة الملاعب 
الصلبة للسيدات 
سان انتونيو - أنتزعت لاعية 


| التنس اليوغسلافية مونيكا سيليش 


بطولة الملاعب الصلية الاميركية 
للسيدات يعد فوزها امس الاول على 
السويسرية مانويلا ماليفا في نهائي 


.| اليطولة التى يبلغ مجموع جوائزهاً 


-. -ره 7 دولار. 
وفازت سيليش المصنقة الثانية في 


"| البطوكة والرابعة في العا 


د يماليفا المصنفة الثالثة 3 


ثاني بطولة على التوالي 
علبها بعد فوزها في الاسبوع الماضي 


“| باليطولة الدولية اللاعنات التتس. 


؟] وحضلت 


نكا 8 الل بقة 5 ج21 كا هم ل 717- عدم د عامط 97 ع عله دامهي هه يمه مدت ابه سمو به 


حل سد معد 


سيليش على ٠-٠‏ ٠رةغ‏ 
دولاروقانلت بعد فوزها: حاولت الفوز 
يكل نقطة في المباراق بدأت تقدمي 
جيدا ومضيت قدما حيث هاي 
بقوة متزايدة اقتراب ايه 
المباراق وشعرت يمريد من الضقط 
في اليداية. 


تشانج يقوز 

ببطولة شيكاغو للتنس 
فاز لاعب التتس الاميركي مايكل 
تشانئج ببطولة شيكاغو لتنس 
الرجال بعد أن تقلب امس الاول 
على مواطئه جيم جراب قي الدور 
النهاني 0 التي له مجموخ 
جوائزها 8 


وفاز تشائبج ج المصدف الثاني في 
البطولة على جراب المصنف 
الخامس /0// 1/19 5/19- وقال 
انشانج بعد فوزه: انها افضل طريقة 
عرفتها للاحتفال بيوم كذبة ايريل. 
لقد عرزت المباراة 12 تعني ف نفسي 
وهذه اول بطولة يشترك فيها 
تشائج منذ اصابته يكسر في عظمة 
الفخدٌ في ديسمير الماضي خلال 
المران. 

وسيطر جراب على المجموعة الآولى 
من اخباراق وكان .جراب قد. اخرج 





| ايفان لندل من الدور قبل النهائي 
دإ لليطوئة 








الى اللاعب يرأون اما قثبي الدناع فكانا 


روجيري وغويستي اما الايمن 
فكان اللاعب كسيوقو والظهير الاير 
تيكويشيا وقد قسر :الكثييون هذا 
الاسلوب بأته سيف ذو حدين لآته 
يتطلبي مراقبة فودية علي لاعبي 
الهجوم الفريق المتافس من قلبي 
الدفاع الثابتين. 

وثانياً اتياع اسلوب دقاع الخط يتكقل 
بها بقية. المدافعين, ولا شك بأن تطبيق 
اي اسلوب كروي يتطلب الكثير من 
الوقت ودلزمه اقصر قدر من الحركة 


أوالجهد. 

واللعب بقليي دقاع تابتين _وظهيرين 
مهاجمين الفرصة يشكل ممتاز 
للاستحواذ على الكرة حتى في حال 


وجود خط وسط غير منضيط وادارته 
غبر دفنيقة» فإن التقوق العددي للاعد 
هذا الخط سيكون مصدر قلق وازعاج 
للقريق الخصم؛ كتكك فإن منطة» 


أعرب المدرب الهولندي يوهان كرويق 
عن ترحييه للأنياء ال ترددت مؤخرآ 
وأفادت بترشيحه لتثريب المنتخب 
الهولتدي وقال ان تدريب المنتخب 
البرتقالي شيء يفخر يه أي مدرب على 
مستوى العالم . وعن موقف فريق 
برشلوتة في حالة ترشيحه من قد 
الاتحاد الهولندي قال كرويف ان كل 
كيء قابل للنقاش واعتقد أن المسؤولين 
في برشلونة وفي مقدمتهم الرئيس تونيز 
سيقدرون موقفي وسيساعدوتي لقيادة 
المنتخب الهولتدي في تهاتيات كاس 
المقيل . 
0 مستعد لبحث ثدريب منتخب 
هولتدا اذ! خسر تيس لبيرجتس المدرب 
الحالي قضيته التي يريد بها الايقام 
على متصيه وآضاف للراديو الهولئدي: 
«الأولوية هي مباراة فريقي في نها 
كاس أسياتيا مع ريال مدريد عدا 
وبعدها سترى كيف تسي 0 
ويحتمل ان يتحدد مضي لبيرجتس 
عندما تنظر محكمة ى القضية التي 
رقعها على الاتحاد اهدي لتر ال 
الذي أوققه الشهر الماضي بعد أن طلب 
اللاعبون منه الاستقالة . 
ويسعى لبسرجتس لاستصدار حكم 





© بيكنياور .. 


ائدقا اكثر غنى خاصة عموما 
حيث أن الهيدين بمقدورهما مساندة 
بيقية لي ٠‏ وأخير هذه انطريقة ف 
التعب الفرصة يشن هجمات 
مرتدة سرب إبعة وني غاية الخطورق ‏ 
وشيئا فشيتا نرى أن أصلوب الهجمات 
المرتدة متبع بقكل كتيف. فلقد ولى 
الزمن الذي كانت تبني فيه الهجمات 
على مهل وجاء رمن الهجمات السريعة. 
ف ايامنا هذ من المستحسن عدم 
الاحتقاظ بالكرة: تعلينا ان نبساغت 
الخصم ولا تدع له قرصة ة للتقكير كيف 
يحيق تحركانتا مع طريقة ال7-6-1 
هذا ممكن جدا. 


مزايا بالجملة 


وافضليات هذا الاسلوب هي اتن الآتية: 
انتشار وشغل اكير مساحة ممكنة من 
ارض الملعب. الاستحواذ على الكرة 





© كرويف 
يعطيه الحق فى الاحتفاظ يمتصبه 
ل بتي انه لي أتل ليود 


مدرب أياكس امستردام واد دي موس 
مدرب اتدرلخت مرشحان لخلافة 
لييرجتس الذي تولى تدريب المنتخب 





قن ممق اسع لز لاد 
في المساحات الحرة في الملعب, الكثير من 


تبادل المراكز بين اللاعيين: وايرز الامراق ٠‏ 


الرابحة 8 هذا الاسلوب تبقى أن 
اللاعبين الخمسة في خط السوسط 
سيكون يمقدورهم تسد أزر زملاتهم 
1 0 فخ الجير يش كل -اقضل 
واي أسلوب كروي له ايضا محاذيره في 
هذا الاسلوب الحديد. دور الظهيرين 0 
غاية الاهمية. عليهما ان يكونا قادرين 
في لحظة بالتحول الى جتاحين؛ الى 
لاعبى وسط او مدافعين» واي خطا 
نعدم الانتياه متهما أو من القريق ككل 
ممكن ان يؤدي الى كارثة: لهذا يجب ان 


يكون لاعبى الهجوم من الممتازين 
لبرفعوا شيئًا من العبء عن كاهل 
زملائهم. 5 

تطور متوقع 


والبعض من الكرودين في اورويا يراوده 
احساس يأنه قد نرى في السنوات 
القادمة طريقة ال1-7-١1.‏ ولكن في 
نقس الوقت يرون بأنه لابد من العودة 
الى اتباع أسلوب مع خمسة مدافعين. 
قلبى دفاع ثابتين» لبييو وظهيرين مع 
دور أقل هجومية. واكثر فاكثر سيكون . 
عبور متطقة الوسط بطريقة اسرع: اما 
ف الهجوم فسيكون هناك ثلات مراحل» 
الاستحواذ عى الكرةء التقدم يها نحو 
مرمى الخصم وأخما انهاء الهجمة. 
حاليا الهجمات المرتدة غاليا مأ تنطلق 
من الخلف حيت يجب الانطلاق بأقصى 
سرعة لتهديد مرمى القريق الخصم. مع 
خمسة ة مدافعين. سيكون هناك و 
وركيزة جيدة في خط الدقاع: ثم 
ا 
اك مساتدة هجومهم بطريقة 


57 يجب الاقرار والاعتراف بأن 
تمعية ة اللاعيين هي التي تقرر فق النهاية 
اتياع هذا الاسلوب أو ذاك. 





كرويف يجند نفسه لخدمة المنتخب الهولتسدى 
مستعد لتطليق سر ظونة والتضحيدة بدوةراسه 


1 





وماوكو فان ياستن وقراتك ريكارد 
وروتالد كويمان وبان فوترز يؤيدون 
جميعا تولي كرويف تدريب الفريق ‏ 


مدرب المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم عن 
بالغ سعادته ورضاه عن الاماكن التى سينزل قبها المتتتخب 
خلال مشاركته في فعاليات نهائيات كأس العالم المقيلة والتّ 

ستقام في ايطاليا العام الجاري . وعن المستوى الذي وصل اليه 


غم الهزيمة ٠‏ 







جراف تتصدر النقاط 


تصدرت الالمانية الغربية شتيذ 
جراف قائمة التقاط التي اصدرتم 
الرايطة الدولية للاعبات التنس . 

وبلغ رصيد جراقف ١‏ نقطة في 
القائمة التي اعلنت في حين جاءت 
الاميركية مارتينا تافراتيلوفا في 
المركز الثاني برصيد 1,١86‏ نقطة 
واليوغوسلافية موتيكا سيليش في 
المركز الثالث برصيد 7 - 8 نقاط” 


وجاءت السويسرية مانويلا ماليفا 
في المركز الرايع برصيد 0 نقطة 
والتشيكية هيلينا سوكوفا في المركز 
الخامس بيرصيد ١9لا‏ ف حين 
أحتلت الاميركية بام شرايقر المركز 
العشرين والاخير برصيد 791٠‏ 
نقطة . 


اثقال لينان تشارك في 
بطولة المتوسط 


الخوسط ليقع الاقال الشي تقام في 
ا 
وذكر الاتحاد الليناتي لرقع 1-0 
أنه تلقى من الاتحاد ‏ المصري دعوة 
رسمية للمشاركة في هذه البطولة ‏ 
ويد الرياعون الليتانيون تدرييات 
قَ عدد من الاندية استعدادا 
للدورة . 


ويعتبرلينان من البلدان المتقدمة في 
هذه اللعبة وسيق ان احررّ لاعيوه . 
مراكز مرموقة في عدة بطولات عربية 
ودولية ونالوا ميداليات ذهبية 
وفضية وبروتزية . 

وتيداً مباريات البطولة المذكورة في 
شهر يونيو المقيل . كما تلقى 
الاتحاد من نظبره الكويتي علما 
بآاته تعاقد مع اليطل الليتانيى 
الدول السابق محمد الطرايلسي 
لتدريب منتخب الكويت القسوصي 
ليكون على اهية الاستسداد 
للمشاركة ف الدورة الاسيوية فى 
الصين  .‏ 0 





بيدأت الناشئة الأميركية جنيفر 
كابرياتي بطولة كاس السيدات التتس 
بالقوز على المصنقة التالثة عشرة 
الأميركية سوزان سلون 5/5 1١/59‏ - 

وخرجت المصنفة الرابعة عشرة 
الأيجنتينية بتينا فولكو من الدور الأول 
الذي أقيم أمس الأول بهزيمتها من 
الأميركية أودرا كيلر للا 0 
حيت اتسحب فولكر بعد ذلك 

الاصاية . 

وصعدت المصتذفة العاشرة الأميكية 
جريتشن ماجرز للدور الثاتي للبطولة 
التى 3ت قيمة جوائزها ٠٠٠.-٠ة‏ 
دولار بقورّها على البلقارية ايليتا 


بايولوقا 7/5 و3//* - 
كما فازت المصنفة الحادية عشرة 
السوفياتية ليلا ميسخي على الاميركية 


ريقاتا سصويي ارت بكرا 
و1/ صقر . وفازت المصتفة الخامسة 
عشرة الايطالية ليتدا فيراشدو على 
الجنوب افريقية كارين شيمير 82/5 
كا/ا. 

جراف الأولى 


احتفظت الالمانية الغربية شتيفي 
جراف بالمركز الأول على العالم في قائمة 
الرابطة الدولية للاعبات التنس . كما 
احتفظت الامبركية مارتينا نافراتيلوقا 
يالموكز الثائي والأرجتتينية جايرييلا 
ساباتيتي بالمركز الثالث فى القائمة . 
وجاءت اليوغسلافية موتيكاً سيليش في 
المركز الرابع والاسيائية اراتتها 
سانشيز ق المركز الخامس في حين 
احتلت الأميركية ايمي فرازير المركز 
العشرين والآخير . 













قرر مجلس ادارة 
جامعة لويولا ماري 
ماونت الأميركية منج 
درجة البكالوريوس 
في الآداب لنجم كرة 
السلة الأمسيركي 
هاتك جاززرز الذي 
توفي بالسكتنة القلبية 
أثتاء مباراة لكرة 
السلة فى دوري 
الجامعات الاميركية 
خلال شهر فبراير 
الماضي وكان فريق 
جامعة لويولا ماري 
ماوتت الذين يرتدون 
رقم اللاعب وهو رقم 
3 4 اتكرب يما 

زميلهم المتوفي قد 
0 المباراة 
قبل النهائية 
للبطولة . 


© هائك جا زرزيسقطقيل الوفاة بثوان 
ا ل ا ل 1 ا ا ا ا 


بمكسالسو ر يسوس الآداب لسلاصنب سلة في السعسائم الأخسر 


فلات مبار يسأت بعد ورى الدج الدهراديدي عن 


والمسمتساز في المكسرة السطانسرة 


ٍ, في التاسعة من مساء اليوم ثلا 

أت بدوري الدمج والممتاز فى الكرة 
الطائرة عل أصالة القاسية دي 2 
فريقا القادسية والكويت بدوري الدمج 
ويدير اللقاء الحكمان الدوليان خالد 
الحكم معبيد خلف ويشرفٍ على 2-2 


تقيم بلدية الكويت يوم السبت المقيل 
حفلا تكريميآ لموظفيها الذين ساهموا 
وشاركوا ينجاح يطولة الصداقة 


والسسلام التي نجحت الكويت 
باستضافتها وسيقام الحفل بنادي 
البلدية بالسالمية الساعة التاسعة 
والنصف وسيقدم في الحفل الميداليات 


والشهادات المقدمة من اللجنة المنظمة 
العليا لبطولة الصداقة والسلام تكريماً 
لجهود موظفي البلدية الذين ساهموا في 
انجاح الدورة بعملهم الدؤوب . 


© تتيفي جراف 


صعود ليتديكر 

صعد المصتف الخامس الاميركي حلين 
ليتديكر للدور الثاني ليطولة أورلاتدو 
للتنس التي تب قيمة جوائزها 
6٠‏ ه0؟ تولان. 

وقد قازليتديكر على مواطته جاريد يالمر 
”7 و/١‏ في مباريات الدور الأول ٠‏ 
وفاز ايضاً المصنف الثامن الهندي 
راميش كريشتان على الاميركى ديريك 
روستانيو . كما قاز الا دان 


المتصور وجيسر 

ويشرف على اللقاء الحكم الدو 
أسماعيل وبهذه القاء'د ينوي لكوي 
مبارياته بالدمج والجهراء” أ والساحل 
والعربي مبارياتهم بالممتاز وتيقى 
تحديد المراكز بسب رصيد كل قريق 


متهم علملان فريقلالدسية وكالظمة .- 


لازال يتصدران بطولتي الدمج والممتان. 


دده سد 
ببسطواسة العصسداقسة والسسحلام 





© كابرياتي 


جولدجي على مواطنه ليف يراس 
خروج رولدان 

خرج المصتف الثامن الأرجنتيني 
جيليرمو بيريس رولدان من بطولة 
ايستوريل المفتوحة للنتس المقامة 
تحت أشراف رايطة لاعبي التنس 
المحترفين 

وقد قار السوفياتي اندريه تشبركاسوف 
وهو لاعب غير محستف على رولدانَ /ا/ 8 


٠‏ بالدوري: ودرب ؟ 
: يك القادة 













القادسية بكاس لقم .: 
غاز.فرفق الجهراء غلى: القادسية .. 


أبشاس الشدم تخت 1 سس 


: ١/صقر‏ وقذ أخرز الهدف اللاعب 
' تاصر تركي في :الدقيقة 

'. الشوظ أ 
الغائز من التضامن والساحل يوم 5 


:أده 0م مات 
ني وبهذ! يلاقي الجنهرات :* 


' الشيت القاذ 





العربي يحرزالمركز 
الخامس بدمج الطائرة 
أحرز فريق العرزي ألمي المركز الخامص ٠‏ 
بدوري دمج الكرة الطائرة عقب فوزه 
على التضامن بنتيجة ؟/صفر 
ويذلك اطمئن على بقناته ضمن أندية ٠‏ 
الممتان وقد جاعت نتاتج اشواط 
المباراة لصالح المربي كالتالي: 


ل ولراك مارل) 
وقد أستفرقت المياراة 1 +/ا]) دقيقة 
حيت آدارها الحكم الدولي ١‏ 
عبدالحسين (أول) وساعدة الحكم 
فهد مبارك ١‏ تاني) واشرف على 
اللقاء الحكم الدولي عرسى 
الخطيب. 








15/؟ فى الدور الآول . وصعد المصنف 

الثامن الاسباني سيرجي بروجيرا للدور 

الثاتي لليطولة الى ي تبلغ بل ليه -جوائزها 
, - 8 ؟ دولار يفوزه على التضيكي 

مارتن ستريليا كا رمك 

وفاز اليوغسلاقي جوران يرييتش على 

الفرنسي جييوم بوتييه ١/16‏ و١1/>‏ 

ولا 

كما فاز الاسباني توماس كاريوتيل على 

الفقرنسي جان فلوريا 7/6 و/5/9 . 
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الس لان 
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مم لمستسين 
2ئءفة- 





مؤيسسة اناهونَ لموار الخزائبة 
ت/١‏ )11710 قلس 47 6 
عس.ب 1؟ لصفاة - الرمز البرييكج 003 13 


تصدرها دان دائرأي العامن 1 تتصبحافة والطياعة وافجشر. 
الكويت, الشويخ ص.ب (590) الرمز البريدي: (219007 
شارع الصحافة, العنوان البرقي - اترأي العامء تلكس, 
دارام 7١+95‏ الكويت : 0 
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ا 2 24 


«العللم المثلث» أو 

فلا ججة العصصر التضهب 
شعر: محمد فايز 

نلتقي ف قمة الرؤيا. قان نحن هبطنا 
حائط الماء انترقنا 
نلتقي في نْ الحلم النابض في عزلتنا 
فاذا نحن انتشرنا 
وسلكنا ذلك الدرب الذي كنا سلكنا 
والذي للان ما ادى الى شيع رجعنا 
مرة ة اخرى الى حالتنا الاوى 
ومن حيث بدانا 
لم نضف شيئا الى ما كان لكنا اخذنا 


منه ما يطرح للبيع ولا تقوى على 
استرجاعه حتى ينسنا وكانا قد 


















السياسة... والمتقليات؟! 


ب الزمن مجموعة من المتغيرات.. ولم يحدث ان - 
شيء على حالهء وعليه ظهر المثل: «دوام © 
:: الحال من المحال» والدوام لله... للملك الجبار : 
.: وحده ولك ان تنظر عزيزي القارىء الى ابسط : 
: الامور بارتقاء البشرية ومنها وسائل الانتقال : 
:: عندما تطورت من المثى الى عرية يجرها الحيوان : 
: الى عرية استغنت عن الحيوان بقوى محركة متل 
59 البخار حتى وصلت الى ما هي عليه اليوم.. 1 
واليشر ي نظرية عجيبة فمنهم من يتزاحم على 5 
«الاوتوييسى حتى يصل الى مقر عمله وآخر. 
:: يملك ثلاث سيارات واحدة للدوام واخرى للايدام : 
:. وثالثة للمركز الاجتماعي ومن القريب ان الأول 1 
:: يصل الى مقر عمله فق الساعة السادسة والنصف 
والآخر يصل ف الساعة التاسعة والتصف..., ' 





0 








وقفتنا ويقبض الاول تقودا معدودات ويهبر الآخر : 
ع العالم الحوت. ولكن ليس الملايين ولو وضعناهما ف كفة الميزان لوجدنا ان ٠‏ 
كالحيتان :: الاول اكثر انتاجا ويستحق المال اكثر صن ر 












الطفيلي. .. ولكتها متغيرات الحياة و. امتد , 
: الامر الى الاجهزة؛ فجهاز مثل ‏ الراديو كان في ق 
:: الستينات ملكا وامبراطورا يتصدر المقا 
والمجالس وصالات الضيافة ويعطي من الاخبار 5 
: السياسية والثقافية الشيء الكثير... وكان من * 
الضروريات... فلما ظهر التلفاز هوى الراديو الى . 
اسفل سافلين.. . واصبح التلفاز ضروريا.. 
:: والراديو كماليا... وكلمة ضروريا لا تعني برام ٍ 
3 تكفزيون الكويت التي تسعى / لجمل هذا الجهاز . 
: كمالياء بل برامج المنطقة ؟!... و«الشاطره 
يقهم ؟! وقس على ذلك الكش . 1 
: لقضية الفلسطينية كانت تحرير فا 
: كم حولت الى تحرير الاراضي العربية المحقلة ته 
تحولت الى مشكلة الشرق الاوسط ثم اصبحت 
التعايش ١‏ مع اسرائيل. ومن يدري فقد 
تتطور الى ان نعطي اليهود الدول العربية وننتقل , 
جميعا للسكن في فلسطين لاننا امة عريية 
واحدة ؟6! 


مشكل الذتب اي الحقل ولا يمع منا 
أو كتينين خراق 

له قِ الافق اعشاش ومسرى 

وله ظفر يشل الجيل الراسخ 

أو يحفر قِ الاحجار حثفرا 













وق عينيه توقيت الرياح 

هو ذا العالم يأتينا ومن ككل النواحي 
فيه من ذثئب ومن حوت 

ومن رخ له الف جناح وجتاح 
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انوا عضي الل ؤب الوط ما 





























التخمة 


حدثنا «شنق بن عنق» فقال: ' . 
دعائي احد الاصدقاء... : 
لزيارته قيل المساء... وذلك : 
لتناول «القطوره» ... والتحدت , 
قِ يعض الامور... وما أن , 
افترشنا «اليساط»... ومد من ' 
امامتا «السماط»... حتى , 
تهانتت الجاطات ,«رجاطا بعد ١‏ 
جاط»... وفاقت الاصناف كل 
الاوصاف... فسالته ان كان . 
ينتظر مزيدا من الرجال... ٠‏ 
فقال: ايدا... انا وانت ” 
: وام العيال.. قلت اذن ما سر , 
5 ف الصحون... التي تشبع ' 
الاف اليطون ؟!... فقال: لو لم 
تكن عربي الاصول... لقات انك , 
لا تفهم فق الاصول... الا تعلم .٠‏ 
ان الكرم اصالة... والبخل * 
موصوف بالنذالة... قلت ' 
جمتاء وماذا تفتلسون 1 


خدمات المنطقة ؟! 


, الخير يليد بان مجموفة من اعضاء مجالئل 


سلام على ماص دفنت يقاعه + امح فت 5 0 شرح إلى ج 


اوائل عمر ما استقرت مراقده 
وهانذا صفوا زلا لشارب 
وقد كنت زقوما تحاشاه وارده 
ختقت يصدري كل ما تغتلى به 
دماء وفكرا أضلته شوارده 
تركت لمن يبغفى الخلود خلوده 8 
وباركت يوما لم تفتني فوائده 


تمثال روكي امام كافتيريا 



































والغرض المنظور هو اشاعة روح الالفة والتقارب 
. بين اهالي المنطتة . على غرار المقاهي الشعبية 
المعروفة ٠‏ والفكرة جيدة بلاشك . لان هدفها 















بقلم:غانم الشاهين الغائم 


قديما كانت السفن الكويتية الكبيرة التي 
تعتبر حمولتها بالاف الاطنان سن التو 
ويخاصة ثلك السفن التي تقادر الكويت 
متجهة الى العراق طبعا للحمولة فارغة, ويذا ' 
تكون معرضة للميل شمالا أم جنويا. ولكن . 
خوقا من ان نغرق يقوم النوخذة «الكابتن» | 
قيل ان يغادر التقعة «الميناء» بحلءع جرع من 
داخل السفينة اما بالرمل أو الحجارة بقدر 
يوازن سير '/ السفينة ويحانظ على عجراها 
الطبيعي حدى ل تشاثر بالريام الملاجدة 
والامواج ا وهذ! صا يسمى الطفان . 
وعندما يرفع صاري السفينة الضخم ويصل 
آلى اعلا الكب (إوالكب شو رأس الصاري 
- م8 1 8 الصفير) وعندما يقوم البحارة بنصيه 
حتى ماح ل و يطريقتهم الهندسية الثالية مما يدل على ١‏ 
فهجمنا م و انهم يتفا يحار يعرف دوره و 
وما هي الا نصف ساعة... © | © صورة عائئية: الامير أتدرو مع فيرجي والاميرتين الصغيرتين 0 2 مع مشاركة الفرقة 
ا ا 7 ب ___-_ال1 |.احىنىدى2دم_2ن_ تسل نل الموسيقية البحرية المكونة من 0 / 
. عسة»... وا عو ات 4 . «المنشد» والطبل والطبران والمزمار وقي نصف 
باستطاعتنا ان تقوم... لكثرة . : وتكبرالعائلة مسع «بيسوجيني»2» ساعة يرفعون ونصف ساعة يغنون أوالفناء 
ما تناولنا من لحوم... ونظرت / ل : جد مكمل لتجديد الروح المعنوية عند البحارة؛ 


سه كر 32:20 الأمير أندرو يحمل صورة عالته صول العالم بعث كه ا سير سي 



















عينة من الرواد مصابة بامراض الصدر أ :2 
3 بسبب تحاطى الشيشة المعروفة شعبيا [بالشدو) : 
. : حيث ان التعاضي ف اليداية كان (دلعا) ثم صار : 
1 (ولعا) لد بيعص التشياب ! ا : 










+/: وتنها 

.. المساوىع التي لم تكن الحسبان ! 3 
ولو احصينا الخدمات التى تقدمها الجمعيات 
التعاونية لاهالي المنطقة 0 أن 3 
0 ا لم ينته بعد حتي 









وقبل ان نستطرد في الحديت... ': 
كان الوقت يمر بشكل حثيث... 









فهذًا 0 الكويت مت قديم الزمان . وهناك + 
1 المجمكتاتت لتنا ره حت ا 0 3 
الجمعيات التعاونية حيث تصيت خيمة : 















لكن. بقدرة قادر انقلبت هذه الاستراحة الى ما : 


8 5 : وهززت من الحزن راسي... وانا ٠‏ مشاعر التعاون الفردي والجماعي برئاسة 
. يشبيه | الشعبي فيه مختلف . أصيح 
1 البضائع ال 10 أن فالفكرة حادت عن اقول في نقسي: يا سبحان ٠‏ 0 بتيؤلد الأفتية 0 وهكذا أضيء ا فيرجي ٠١‏ تغرف باش «أم النوخذة والمجدمي وكل منهم له دور يقوم ب 
هدفها لمر ١‏ الله .. اتناس تموت من ته ومع مولد آينتها بعيش الأمير اندرو ادة خرافية خاصة عندما التقطت له هنه ولولا هذا الطعان أي الحمولة التقيلة لمالت 












ما تريد ول 1 ان الجمعيات التعاونية لديها أ 
١‏ العديد من الخدمات اكثر اهمية يمكن تقديمها : 
: لخدمة اهالي المنطقة وجدواها اعم , وفائدتها 

.: اشمل . وتحسب لصالح ادارة هذا المرفق 
10 الحيوي .. والله يحقظكم .. 


00 إن م .0 الصورة العائلية لانه كان دائماً يتمنى متل هذه الصورة , وبذلك سيحملها العا 1 
تعونت .. واناس ستموت 9 عمله في البحرية ب ان دائما يتمنى ل معه حول العائم وهو يواصل 


رضوان مقامس 


السفينضة من ضخامة الصاري ووقوفه 
عاليا... وكلمة الطمان عريية صميمة وقيل 
الطعن الدخول بالشيء... وطعن الرجل 
بالسن بي دخله الكير .. واما اللعن ثمته : 
تطاعن القوم لي تقاتكوا بالرماح طعنا ومنه 

الطعن بالقول, ومنه الطعن بالنسب... وطعن 
يطعته بالرمح طعنا فهو مطعون... وطدي 
من قوم طعن: وخزه بحربة... وانطعن جم 
طعنة, بدليل قوله جوائف أو رجل مطين 
ومطمان كثير الطعن للعدو وهم مطاعين. 

































ودقول البعض يأن الام أنديو سيضع هذه الصورة التي 
تجمعه مع زويجته «فيرجي» واينتيه بدبياتريس» 
وديوجيتي» فى «كايينته » فى الباخرة الت يعمل فيها حتى 
يكون ياستطاعته خلال عبايه عن . الاحساس 


بدنء وعذوبة عاتئته ويذلك يكون الفراق عنها أقل وطأة . 
وتتشير التقارير بآن الامير أندرو بوصقه من هواة التصوير . 
كان من الممكنئه التقاط الصورةولكن اراد ان «ياخذ زاحته» 





















































عقد نحو 177/7 لواطيا وسحاقية منذ الاول 5 3 الشا 
الاول ا 0 قرانهم في يلديات 0 بالرغم من وجود اريع )00 وسضسيع 0 الفزيدة مع زوحتة وابنتيه 5-2 0 2 يقلقها ' 
© ستالوني سحاقيات ولواطيون من جنسهم يعد حصولهم على مثل مسدارس على الشارع 3 استدعى «جين فوكون» للقيام بالمهمة ‏ وهكذا لالض ها : 


التقاط الصور في منزل املك حسين عاهل الأردن دن . الواقع 


ذا 1 اثار ضجة 
هذا الحق في تصويت للبرئان الدتماركي اثار ف قرب «ونسور غريت يأرك» . 


ريما ينتهي الامر بالتمثال البرونزي الذي صتع للممتل العالم. 

















العالمي ( سيلفستر ستالونيٍ بوضعه امام كاقتيريا العمرية فانادارةالزدر : 
تقدم سندويشات السجق في المنطقة التاريخية وللمقارنة عقد تحو ٠ ٠ ٠‏ / زواج بين ذكر وانثى خلال لم تضع أية حواج زعلى :: 
بكاليقورنيا. الاتتتهر الا الدتمارك. الزيجات 1 0 2-0 3 م 
وقد صنع هذا التمثال للممثل العالمي لتصوير الجزم أقراد من ل ب مدر كويته امن ع الطريق, مماجعل ام تقتل اطفالها الاربعة 


الاهالي يقدمون شكوى :. 


كٍ : قتلت أم هندية يناتها الاريع تم اشعلت قي نقسها التار امس 
ل رالراي العام»... : 


وذلك بسيب علاقة زيجها بامرأة اخرى واقامته معها في 
قريتها 

وقال وكيل وزارة الداخلية الهتدية ماينش جوينا في تصريح 
أمردته وكألة يونايتد نيوز الهندية ان الام بعد أن قتلت بناتها 
اللاتي نتراوج اعمارهن بين خمس واتنى عترة سنة اشعلت 
ألتيان في جسدها الا انه تم انقائها من تبل جيراتها وتم 
ادخالها الى المستثفى متامرة يحروق يليقة 


.ا مخ سسسسساصية :42990894 © 
2 0 مت 1 


الخامس من سلسلة افلام (روكي) وقد وضع امام متحف 
الفنون بفيلا 

ومع أن ا يفضل بقاء التمتال في موضعه 
الحالي أل ان ادارة المتحف لا تعتيره من الاعمال الفنية 
المتميزة وتطلب ازاحته من هذه المكان ومما يذكر أن شركة 
(جيتجر جروب) التي تمثلك هذه الكافتيريا طلبت 
الحصول على الثمتال مقابل عشرة الاق دولار. 


حسب المعهد الوطتني للاحصاءات. 
وكانت السلطات الدنماركية التي تطلق على هذه العقود 
صفة «المشاركة» لجعلها اكثر تكدما وغير لافنة للاتثياه 
منحت اللواطبين والسحاقيات الحقوق ذاتها التي 
يتمتع بها الازواج المختلقو الجنس (ارث ونققة 
ومخصصات اخرى) باستثناء الحقوق المتُعلقة بتيني 
الاطفال والتلقيح الاصطناعي للسحاقيات. 
















الهم حل كنا لشي لما بان اللهجة واللفة : 
العربية تاصلت مع الكويتيين قديما وحديثاء ‏ 
انها الروح المستمدة من روح الله التي 20 ي 
كلماتها بنوره عز وجل تعيج. انلسان العرري . 
المستمد من قا 00 : 

































موحد مد ص ري 0 | 
الاشترا اكات للأفراده تين سارا| 


للمؤسسات والدوائسر الحكوميية ف دينارا أ 
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